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Ferrite — Eigenschaften und Anwendungen 


Neben den vornehmlich aus Karbonyleisen bestehenden, durch Bindemittel zu- 
sammengehaltenen Eisenpulverkernen werden in jüngster Zeit Ferrite als Kern- 
werkstoffe für Spulen, Übertrager und ähnlicheZwecke verwendet. Neben diesen 
weichmagnetischen Ferriten wurden auch hartmagnetische Ferrite für Dauer- 
magnete und andere Anwendungen entwickelt. Im folgenden Beitrag soll jedoch 
nur über die Eigenschaften und Anwendungen der weichmagnetischen Ferrite 
berichtet werden. 

Die Vorteile der Ferrite gegenüber Pulverkernen sind höhere Permeabilität bei 
etwa gleichen. oder niedrigeren Verlusten. Das bedingt bei gleichen Abmessun- 
gen höhere Güte oder kleineres Volumen bei gleicher Güte. Die Vielfalt der zur 
Verfügung stehenden Materialien und deren unterschiedliche Eigenschaften in 
Abhängigkeit von Frequenz und Temperatur erfordern eine sorgfältige Auswahl 
des für einen bestimmten Anwendungszweck günstigsten Werkstoffes. 


Vorschläge zur Anwendung von Ferriten gehen bis in die Jahre 1908 und 1909 
zurück. Aber erst in neuerer Zeit gelang es, die Wechselfeldverluste hinreichend 
zu senken, so daß Materialien entstanden, die für hoch- und niederfrequente 
Anwendungen geeignet waren. 


I. Zusammensetzung, Herstellung und physikalische Eigenschaften 


Ferrite — auch Ferrospinelle genannt — sind Mischkristalle, d.h. sie bestehen 
aus Eisenoxyd Fe3aO0; sowie Oxyden zweiwertiger Metalle von der Form 
MOFe,O3 oder MFe3O,. M ist ein zweiwertiges Metallkation (z.B. Ni, Zn, Mn, 
Mg, Cu, Fe, Be, Li, Cd, Ba, Co usw.). Auch Verbindungen mehrerer Oxyde mit 
Fe,O3 sind möglich, ja sogar vorherrschend, z.B. Nickel-Zink, Mangan-Zink und 
Lithium-Zink-Ferrite. Fe kann aber auch durch andere Metalle ersetzt werden 
[1, 2, 3]. Einkristalle von genügender Größe kommen in.der Natur nur als 
Magnetit FeO Fe3O, (Eisenferrit) vor. Gute Hochfrequenzeigenschaften werden 
offenbar dann erzielt, wenn die Ionenradien der Metalle und des Eisens ungefähr 
gleich groß sind [4]. Dies ist bei den zweiwertigen Ionen von Mangan, Zink, 
Nickel, Kobalt, Magnesium und Lithium der Fall. Dagegen sind die Ionenradien 
von Cadmium, Barium, Strontium, Blei usw. vergleichsweise viel größer. 


Nr. 12, 1953 FUNK UND TON 613 


\ 


Als Ausgangsstoffe für die Herstellung dienen meist möglichst reine Oxyde der 
Metallkomponenten. Diese werden gut gemahlen und gemischt sowie bei Tempe- 
raturen zwischen 800° und 1400° C gesintert, gegebenenfalls in mehreren Stufen. 
Durch Ändern der Zusammensetzung, der Vorbehandlung, der Korngröße der 
Rohstoffe sowie der Art, Temperatur und Dauer des Brandes und durch den 
Vorgang des Abkühlens sowie durch Nachbehandlungen lassen sich die magne- 
tischen und anderen physikalischen Eigenschaften der Ferrite in weiten Grenzen 
ändern, so daß für bestimmte Anwendungen günstigste Werte erzielt werden 
können. 

Die Formgebung geschieht nach den in der keramischen Technik üblichen Ver- 
fahren, indem den gemischten Rohstoffen gegebenenfalls ein Bindemittel zu- 
gesetzt und anschließend durch Spritzen, Strangziehen, Pressen, Gießen, Naß- 
formen usw. die gewünschte Form hergestellt wird. Das entstehende Material ist 
glashart, ähnlich dem Porzellan und von geringer Porösität. Es läßt sich nicht 
spanabhebend bearbeiten, sondern nur schleifen, polieren usw. Ferrite sind 
gegen Wasser (auch Seewasser) unempfindlich. 

Das spezifische Gewicht der Ferrite liegt zwischen 3 und 5 g/cm?. Die spezifische 
Wärme beträgt etwa 0,17 cal/°C und die Wärmeleitfähigkeit etwa 10% cal/ 
cm -s-°C. Der lineare Ausdehnungskoeffizient liegt etwa bei 10° cm/°C und 
der Elastizitätsmodul bei etwa 1,5 - 10*kg/mm?, Besonders angenehm ist der hohe 
spezifische Widerstand, der zwischen 101 und 10° Ohm -cm liegt (bei Metallen 
10°* bis 10° Ohm - cm). Es sind also geringe Wirbelstromverluste zu erwarten, 
die in der Tat bei Ferriten meist vernachlässigt werden können. Dagegen ist die 
Dielektrizitätskonstante groß (10? bis 10%) und mit einem relativ großen Verlust- 
winkel behaftet. 


II. Magnetische Eigenschaften 

Zur Kennzeichnung der magnetischen Eigenschaften dienen neben Koerzitiv- 
kraft, Remanenz und Sättigungsinduktion die Permeabilität und die Wechsel- 
feldverluste sowie deren Abhängigkeit von Temperatur, Frequenz und ge- 
gebenenfalls der angelegten Feldstärke. Die folgenden Darstellungen gelten da- 
bei immer für Ringkerne. 


A. Permeabilität bei schwacher Magnetisierung 

1. Temperaturabhängigkeit 

Einige typische Permeabilitätskurven von Nickel-Zink- und Mangan-Zink-Ferriten 
zeigen die Abb. 1 und 2 [5,6]. Mit steigender Temperatur nimmt die Anfangs- 
permeabilität «, zunächst zu, fällt aber dann innerhalb eines sehr engen Tem- 
peraturbereichs, bei der Curietemperatur Tc, steil auf 1 ab. Die Curietemperatur 
liegt um so niedriger, je höher die Anfangspermeabilität ist. Durch Ändern der 
Herstellungsbedingungen und der Zusammensetzung läßt sich die Temperatur- 
abhängigkeit herabsetzen, wie die gestrichelten Kurven in Abb. 1 zeigen. 

Der Temperaturkoeffizient A «,/u, ist positiv und relativ groß, Wenn es auf 
einen niedrigen Temperaturkoeffizienten ankommt, benutzt man gescherte Kerne. 
Das ist noch aus anderen Gründen erforderlich. Durch Scherung sinkt die An- 
fangspermeabilität «, auf die effektive Permeabilität ws. und entsprechend sinkt 
auch der Temperaturkoeffizient. Er wird im allgemeinen auf die Permeabilität 1 
bezogen, also in A w,/u4,- angegeben, und ist daher jeweils mit der effektiven 
Permeabilität zu multiplizieren. Er gilt zwischen 20° und 50°C. 

Bei Vormagnetisierung nimmt der Temperaturkoeffizient ab, kann Null und so- 
gar negativ werden. Unter Beachtung der mit der Vormagnetisierung verbun- 
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Abb. 2. Anfangspermeabilität von Mangan-Zink-Ferriten in Abhängigkeit von der Temperatur. 
Im schraffierten Gebiet sind die Herstellungsbedingungen besonders kritisch (nach Kornetzki) 


denen Permeabilitätsabnahme (s.u.) kann so eine Einstellung des Temperatur- 
koeffizienten eines Kreises vorgenommen werden. 


2. Frequenzabhängigkeit der Permeabilität 


Bekanntlich sinkt die Permeabilität metallischer ferromagnetischer Stoffe 
durch die Wirbelstörme mit wachsender Frequenz, wie Abb.3 zeigt. Die Grenz- 
frequenz der Wirbelströme ist dabei linear abhängig vom spezifischen Wider- 
stand des Werkstoffes und kann durch Unterteilung des Kerns in dünne Bleche 
herabgesetzt werden. Der hohe spezifische Widerstand der Ferrite ließ eine sehr 
hehe Grenzfrequenz erwarten, Nun beginnt aber die Permeabilität schon weit 
eker, d.h. bei niedrigeren Frequenzen, und zwar um etwa 1 MHz herum, abzu- 
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Abb. 4. Anfangspermeabilität von Nickel-Zink- 
Ferriten und eines Mangan-Zink-Ferrits  (ge- 
Abb. 3, Grenzfrequenz der Wirbelströme in strichelt) in Abhängigkeit von der Frequenz. 


Abhängigkeit von Permeabilität und Blechdicke Mangan-Zink-Ferrit hat eine’ flache Resonanz 
für metallische ferromagnetische Werkstoffe auf Grund dielektrischer Effekte (nach Kornetzki) 
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sinken. Dies ist auf Verluste zurückzuführen, die entstehen, wenn die Frequenz 
des angelegten Feldes in die Nähe der gyromagnetischen Präzessionsfrequenz 
der Elektronenkreisel kommt bzw. diese überschreitet. Gemäß Abb.4 beginnt 
der Abfall der Permeabilität um so eher, je höher permeabel das Ferrit ist und 
geht in erster Näherung umgekehrt proportional zur Frequenz. Nach Snoek [?] 
kann man die sich hieraus ergebende Grenzfrequenz f, durch die Faust- 
formel f, = 5:10°/u, (Hz) abschätzen. Eine hohe Grenzfrequenz und niedrige 
Verluste können nach Weiß und Sarnoff [4] auch ihre Ursache in den sehr ähn- 
lichen Ionenradien der Ausgangsstoffe haben, wie dies z.B. bei Lithium und 
Eisen der Fall ist. 

Die Abnahme der Anfangspermeabilität mit 1/f kann (sofern es auf Verluste 
nicht so sehr ankommt) bei Übertragern und Drosseln Anwendung finden, da 
oberhalb der Grenzfrequenz der Scheinwiderstand einer Spule mit Ferritkern in 
einem größeren Frequenzbereich konstant bleibt. 

Die hohe Dielektrizitätskonstante einiger Ferrite (insbesondere Mangan-Zink- 
Ferrite) bewirkt dielektrische Wirbelströme, die zu Resonanzerscheinungen 
führen können [8], wie Abb. 3 am Beispiel eines Mangan-Zink-Ferrits zeigt. Die 
Gıenzfrequenz f, der kapazitiven Wirbelströme ist gegeben durch f,= 
2.1010/d- Vrs:- Dabei sind d die Dicke des Kerns und e die Dielektrizitäts- 
konstante. Die Grenzfrequenz hängt also auch von den Abmessungen des Kerns 
ab und muß bei hochpermeablen Ferriten, die eine hohe Dielektrizitätskonstante 
(Größenordnung 10°) haben, und bei Teilen großer Abmessungen etwa schon bei 
mittleren Frequenzen berücksichtigt werden, Es muß dann ein Werkstoff mit 
niedrigerer Anfangspermeabilität gewählt werden, da in der Nähe der Raum- 
resonanzen starke Verluste auftreten. 


Do 
(Gauss) 


1 
H(0ersted) 
Abb. 5. Hysteresisschleife eines hochpermeablen 
Ferrits (Ferroxcube III A) bei 20° und 100° C H(dersted) 


Abb. 6. Hysteresisschleife eines niederpermeablen Ferrits (Ferroxcube IV E) bei 20° und 100° C 


Die in Abb. 3 erkennbare flache Resonanzkurve rührt von der hohen Dämpfung 
durch den großen dielektrischen Verlustwinkel des Ferrits her. 


B. Eigenschaften bei Magnetisierung mit höheren Feldstärken 

1. Hysteresisschleifen 

Abb. 5 zeigt die Hysteresisschleifen für ein hochpermeables und Abb. 6 diejenige” 
für ein niederpermeables Ferrit, jeweils bei 20°C und 100°C. Hieraus können. 
auch Koerzitivkraft und Remanenz abgelesen werden. Hochpermeable Ferrite 
haben eine niedrige und niederpermeable Ferrite eine hohe Koerzitivkraft. Die 
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Sättigung ist stark temperaturabhängig und sinkt bei steigender Temperatur. Die 
Sättigungsmagnetisierung ist BB = H + 470g, wobei g das spezifische Gewicht 
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Abb. 7. Sättigungsinduktion in Abhängigkeit von 
der Temperatur für verschiedene Ferritsorten 


und o die Sättigungsmagnetisierung je 
Gramm bedeutet. Letztere ist in Abb. 7 
für verschiedene Ferritsorten in Ab- 
hängigkeit von der Temperatur dar- 
gestellt. Die Sättigung wird erst bei 
sehr hohen Feldstärken erreicht. Die 
Induktion ändert sich aber von gewis- 
sen Feldstärken an nur noch wenig, so 
daß als Sättigung meist der Wert bei 
Feldstärken von 10 bis 60 Oe angege- 
ben wird. Wegen der niedrigen Induk- 
tion kommen Ferrite für Leistungs- 
übertrager z.B. bei Netzfrequenz nicht 
in Betracht. 


2. Frequenzabhängigkeit 


Außer der bereits beschriebenen Fre- 
quenzabhängigkeit der Permeabilität 


ergibt sich noch eine Abhängigkeit der Magnetisierungskurve von der Frequenz 
bei Magnetisierung mit größeren Feldstärken. Es handelt sich hierbei besonders 
um irreversible Magnetisierungsvorgänge, die vorzugsweise beihöherpermeablen 
Ferriten auftreten und eine niedrigere Grenzfrequenz besitzen als die bereits 


besprochenen reversiblen Vorgänge. 


Abb.8und9 zeigen Magnetisierungskurven verschiedener Sorten Ferroxcube bei 
verschiedenen Frequenzen. Mit zunehmender Frequenz wird die Magnetisie- 
rungskurve immer geradliniger. Infolgedessen nimmt der Klirrfaktor von Spulen 
mit Ferritkernen nach hohen Frequenzen hin ab. In dem Maße wie sich die 
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Abb. 8. Magnetisierungskurven eines hochpermeablen 
Ferrits (Ferroxcube III A) bei verschiedenen Frequenzen 


Abb. 9 (rechts). 
permeabler Ferrite (Ferroxcube IV C, 
Bereich 80...600 kHz 
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Magnetisierungskurve mit der Frequenz ändert, ändert sich auch die Hysteresis- _ 
schleife, Nur bei den niederpermeablen Ferriten ist die Frequenzabhängigkeit 
so gering, daß man praktisch mit der 
statischen Kurve auskommen kann, 
wie sie in Abb. 6 in die Hysteresis- 
schleife mit eingezeichnet ist. 


3. Reversible Permeabilität 


Bei Magnetisierung mit kleinen Wech- 
selfeldern, die einem relativ großen 
Feld überlagert sind, ändert sich die 
Permeabilität bei Änderung der Vor- 
magnetisierung. Sie nimmt ab, wie 
Abb. 10 zeigt, wenn die Vormagnetisie- 
rung ansteigt. Dies ist, abgesehen von 
Übertragern und Drosseln für Zwecke 
der Frequenzmodulation, wichtig. Die- 
ser Effekt ist wesentlich ausgeprägter 
als bei Eisenpulverkernen [9] und be- 
Hu (Dersted) sagt andererseits aber auch, daß Spulen 
j BER mit Ferritkernen wesentlich empfind- 

Abb. 10. Reversible Permeabilität hochpermeab- lich jsähe Ss feld 
ler Ferrite (Ferroxcube), abhängig von der Vor- icher gegen magnetische Streufelder 
magnetisierung sind als Spulen mit Eisenpulverkernen. 


4. Magnetostriktion 


Ferritkerne aus geeignetem Material können ausgeprägte magnetostriktive 
Resonanzerscheinungen aufweisen [10, 11]. Es treten dabei je nach der Richtung 
des Vormagnetisierungsfeldes und des angelegten Wechselfeldes verschiedene 
mechanische Kräfte im Material auf, wie Abb. 1la—c zeigt, z.B. Kontraktion 
eines Ringes (Abb. 11a), scherende Kräfte in einer Scheibe mit Loch (Abb. 11b) 
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fx 86 Abb. 11 (links). Einige Möglichkeiten mechanischer Kraft- 
dlcm) wirkungen auf Grund der Magnetostriktion von Ferritkernen 
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und Torsionskräfte in einem Rohr (Abb. 11c). Die Resonanzfrequenzen sind in der 
Zeichnung angegeben. 

Die angegebenen Erscheinungen erfordern eine permanente Vormagnetisierung 
des Kerns. Bei Ringkernen kann ein solches Feld erzeugt werden, indem gemäß 
Abb. 12 ein durch das Loch im Kern führender Draht kurzzeitig an eine Batterie 
angeschlossen wird. Das so erzeugte Feld bleibt erhalten, da keine freien Pole 
vorhanden sind, die eine Entmagnetisierung des Kerns bewirken können. 


C. Wechselfeldverluste 

Den Verlustwinkel tg d kann man sich aus den drei Jordanschen Verlustfaktoren 
w-f/2x (Wirbelstromverluste), n/?27 (Nachwirkungsverluste) und h-H/2a 
(Hysteresisverluste) zusammengesetzt denken [12]. Dabei sind die Wirbelstrom- 
verluste, die bei Pulverkernen bei höheren Frequenzen den Hauptanteil der Ver- 
luste darstellen, bei Ferriten im allgemeinen zu vernachlässigen. Gegebenenfalls 
sind sie bei Sorten mit niedrigem spezifischen Widerstand (hohe Anfangs- 
permeabilität) zu berücksichtigen. 
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Abb. 13. Nachwirkungsverlustfaktoren verschie- 
dener Ferritsorten. Oben: Ferroxcube (Philips); ee 
unten: Siferrit (Siemens); rechts: Keraperm 5hH 
(Stemag) und Hyperox (Krupp) 
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1. Nachwirkungsverluste 

Wie bereits angedeutet, treten in der Nähe der gyromagnetischen Präzessions- 
frequenz der Elektronenkreisel starke Verluste auf. Die Elektronen können 
nämlich einem Wechselfeld nur unterhalb dieser Frequenz ungehindert folgen. 
Die Nachwirkungsverluste sind daher in der Nähe der Grenzfrequenz f, stark 
frequenzabhängig und werden im allgemeinen in Kurvenform bezogen auf die 
Permeabilität 1 angegeben, wie in Abb.13 für verschiedene Ferritsorten ge- 
zeichnet [13, 14, 15, 16, 17, 18]. Zum Vergleich sind in Abb. 14 die Verluste ver- 
schiedener Sorten von Pulverkernen angegeben [6], die sich aus Nachwirkungs- 
und Wirbelstromverlusten zusammensetzen. Es ist ersichtlich, daß es in allen 
Bereichen Ferrite gibt, die niedrigere Verluste aufweisen als Pulverkerne. 


U Wrat 
Ws /cm’Hz) 
80 


kHz 220KHz 600KH2 


10* 105 10° 10? 1a RE 
ee —>B (Gauss) 

Abb. 14. Nachwirkungs- und Wirbelsromver- Abb. 15. Wattverluste von Ferrit (Ferroxcube) 
luste verschiedener Pulverkernwerkstoffe in Abhängigkeit von Induktion und Frequenz 


Die‘ Nachwirkungsverluste sind um so geringer, je höher permeabel der be- 
treffende Ferrit ist. Die Verlustkurven verlaufen zunächst flach, steigen aber in 
der Nähe der Grenzfrequenz fo steil an. Die Kurven überschneiden sich, was 
bedeutet, daß bei Frequenzen oberhalb des Schnittpunktes die Ferritsorte mit 
der niedrigeren Permeabilität die Spule mit den geringeren Verlusten ergibt. 
Nach den Verlustkurven wird die für einen bestimmten Anwendungszweck 
günstigste Ferritsorte zuerst ausgesucht. Aus diesen Kurven kann man die Regel 
ablesen, daß die Permeabilität des Ferrits um so niedriger ist, je höher die 
Betriebsfrequenz wird. Um optimale Güte und kleinsten Temperaturkoeffizienten 
zu erreichen, ist darüber hinaus noch Scherung erforderlich, wobei aber wegen 
der höheren Grenzverluste der niederpermeablen Sorten nicht an Stelle der 
Scherung ein Werkstoff niedrigerer Permeabilität treten darf, 


2. Hysteresisverluste 


Die Hysteresisverluste werden in h/u,” (cm/kA) angegeben, da dieser Verlust- 
faktor im Verhältnis der gescherten Permeabilität zum Quadrat der Anfangs- 


permeabilität abnimmt. Der Wert von h/u,? steht im umgekehrten Verhältnis 


zur Anfangspermeabilität. Er ist z.B. für ein Nickel-Zink-Ferrit mit einem u, von 
1500 etwa 36-10, bei einem 4, von 450 etwa 15-10? und bei u, = 30 etwa 
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130-10%, Mangan-Zink-Ferrite haben etwas geringere Verluste, z.B. bei 
1, = 1300 etwa 1+-2,5-10°® und bei 4, = 700 etwa 2--4-10°°. Diese Werte 
gelten für Betriebsfrequenzen unterhalb der Grenzfrequenz f,, und für Feld- 
stärken von einigen 10°? Oe. Vergleichsweise sei angeführt, daß h/u,- für 
Pulverkerne aus Molybdän-Permalloy bei 2--3-10°® und bei Carbonyleisen bei 
etwa 15-103 liegt. Die besten Mangan-Zink-Ferrite sind auch hier den hysteresis- 

‘ ärmsten Pulverkernen überlegen. Allerdings muß erwähnt werden, daß bei 
metallischen Bandkernen aus hochpermeablem Molybdän-Permalloy. die 
Hysteresisverluste noch geringer sind. 


3. Gesamtverluste 3 


Bei großen Wechselfeldamplituden sind in der Hauptsache die gesamten Watt--» 
verluste (W;,ı) interessant, wie sie in Abb. 15, kalorimetrisch gemessen, dar- 
gestellt werden [20]. Es ergab sich, daß das Produkt aus Wechselfeldpermeabilität 
4, und W,,; innerhalb eines gewissen Streuungsbereiches in Abhängigkeit von 
der Induktion bei fast allen Ferritsorten Ferroxcube gleich ist. Allerdings ergibt 
sich eine Frequenzabhängigkeit, wobei das höchstpermeable Material bei 
höheren Frequenzen eine geringe Abweichung zeigt. Die Ordinate besitzt die 
Dimension W -s/cm® je Periode. Zur Berechnung der Gesamtverluste ist also 
der Wert uy'Wi.t+ bei der betreffenden Induktion und Frequenz durch die 
Wechselfeldpermeabilität zu dividieren und mit dem Volumen in cm® und der 
Frequenz zu multiplizieren. 


Zu den Verlusten wäre noch allgemein zu sagen, daß: sie mit steigender Tem- 
peratur anwachsen, und zwar um so schneller, je niedriger die Curietemperatur 
liegt. 

II. Anwendungen 


Die Anwendungsmöglichkeiten von Ferriten sind sehr mannigfaltig. Neue An- 
wendungsgebiete werden laufend erschlossen. In den folgenden Ausführungen 


kann daher nur eine Auswahl einiger charak- 


teristischer Anwendungen behandelt werden. 
Ferritkern, io = 1200 


OD Volumen = 20cm? 


A. Spulen 


= 


Hohe Bedeutung haben Ferritkerne insbe-, 
sondere dort erlangt, wo es auf die Herstel- 
lung von Spulen hoher Güte ankommt, z.B. 
Pupinspulen, Filter, Kreisspulen in Empfän- 
gern usw. [6, 21, 22]. Oft wird dabei allein: 
durch die höhere Permeabilität des Ferrit- 
kerns eine höhere Güte erzielt. 


Da die Ferritkerne geringere Wechselfeld- 


Carbonyleisenkern 
ohne Schirm 

O-Volumen =20cm? 
Ferritkern, Wo = 1200 
O-Volumen = 2cm? 


In: verluste besitzen als Pulverkerne, erreicht 
> man mit Ferritkernen höhere Güte als mit 
EEEERNE, 


mir schien Pulverkernen gleichen Volumens. Abb. 16 
D-Volumen=25 cm? zeigt die Güte von Topfkernspulen mit Ferrit- 

0 5 10 15 2° und Pulverkern, wobei der Ferritkern für 
Ab. ie, Akie, MEN Volumenreislaie 20 kHz optimal geschert war. Durch metal-. 
von vier verschiedenen Topfspulen Nische Schirmung wird die Güte der Pulver- 
aus Ferrit und Eisenpulverwerkstoft kernspule etwas herabgesetzt, während ein 
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Schirm bei der Ferritkernspule kaum Einfluß auf die Güte hat. Wird eine 


höhere Güte als bei der Pulverkernspule nicht verlangt, so kann man das Volumen 
der Ferritkernspule beträchtlich gegenüber derjenigen der Pulverkernspule her- 
absetzen. Auf diese Weise gelingt es z.B. bei Pupinspulen gleicher Güte, Hyste- 
resis und Stabilität, das Volumen auf etwa 1/s der Ausführung mit Pulverkern- 
spulen zu verkleinern. Das gleiche gilt auch für Rundfunkbandfilter. 


Bei Topfkernspulen kommt es sehr auf die richtige Scherung an, wenn Tem- 
peraturkoeffizient und Güte optimal sein sollen. Bei der Berechnung des Luft- 
spaltes geht man zunächst von dem für die Betriebsfrequenz günstigsten Material 
aus, das aus einer Kurvenschar gemäß Abb. 13 ausgesucht wird. Sodann wird die 
effektive Permeabilität für den noch zulässigen Temperaturkoeffizienten er- 
mittelt [23]. Hieraus ergibt sich der Luftspalt. Aus Windungszahl, Drahtstärke 
und den dabei maßgebenden Faktoren lassen sich die Kupferverluste berechnen, 
die bei optimaler Güte etwa gleich den Kernverlusten sein sollen. Sind die 
Kupferverluste kleiner als die Kernverluste, dann kann der Luftspalt vergrößert 
werden. Im umgekehrten Falle ist eine Verkleinerung nur zulässig, wenn eine 
Vergrößerung der Temperaturabhängigkeit in Kauf genommen werden kann. 


Bei Kreisspulen für Rundfunkempfänger gelingt eine Güteverbesserung selbst bei 
Kurzwellenspulen, wobei die höhere effektive Permeabilität ausschlaggebend ist. 
Im UKW-Bereich haben Pulverkerne die höhere Permeabilität, jedoch sind die 
Verluste der Ferritkerne geringer, so daß sich insgesamt auch hier eine Erhöhung 
der Güte ergibt. 


Besonderer Beliebtheit erfreuen sich sogenannte Ferrit-Stabantennen [24], die 
neuerdings in fast allen deutschen Rundfunkgeräten eingebaut sind und durch 
ihre Richtwirkung Überlagerungen zweier auf der gleichen Welle arbeitender 
Sender vermindern. 


An Kernformen stehen die gleichen Ausführungen wie bei Pulverkernen zur 
Verfügung, also außer Topf- oder Schalenkernen, Gewindekerne, Zylinderkerne, 
Hohlzylinderkerne usw. in den verschiedensten Abmessungen und Material- 
sorten. 


B. Übertrager, Drosseln usw. 


Für niederfrequente Anwendungen gibt es E-Kerne, U-Kerne, Ringkerne usw. 
Es ist möglich, solche Kerne an Stelle von hochwertigen Eisen-Nickelblechen 
und an Stelle von Bandkernen zu verwenden. Bei metallischen Kernen ist das 
Stopfen der sehr dünnen Bleche, die zudem gegen Verbiegen sehr empfindlich 
sind, zeitraubend und umständlich. Bei Ersatz der Blechkerne durch Ferritkerne 
entfällt diese Arbeit. Bezüglich des Permeabilitätsanstieges mit der Feldstärke 
sind jedoch Bleche der Klasse D1 heute noch immer günstiger als Ferritkerne, 


Wegen der höheren Wirbelströme selbst sehr dünner Bleche (vgl. Abb. 3) sind 
jedoch Ferritkerne bei Frequenzen über 10 kHz für Breitbandübertrager, Drosseln, 
Impulstransformatoren usw. sehr geeignet, besonders wenn mit niedriger In- 
duktion gearbeitet wird und die Verluste klein gehalten werden müssen. Durch 
Einführung eines Luftspaltes kann auch bei Gleichstrombelastung eine optimale 
Selbstinduktion erreicht und der Einfluß von Temperaturänderungen und auf- 
tretenden Verzerrungen verringert werden. In Fernsehempfängern werden 
Ferritkerne insbesondere bei den Ablenkeinheiten für Bildröhren, z.B. in Form 
von genuteten Ringkernen, verwendet. 
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C. Anwendungen bei Mikrowellen 

Ferrite haben ferner als Steuerorgane für cm-Wellen in Hohlleitern [25, 26] 
große Bedeutung. Mit Hilfe der Vormagnetisierung können sie dort zu Schaltern, 
Modulatoren und veränderlichen Dämpfungsgliedern ausgebildet werden. Ein 
Ferritkern wird dabei gewissermaßen als „Schluckstoff“ benutzt, wenn der Kern 
im Hohlraum eines Hohlleiters oder Koaxialkabels angebracht ist. Ohne Vor- 
magnetisierung ergibt sich eine Dämpfung von etwa 15.db, die bei entsprechen- 
der Vormagnetisierung auf nahezu Odb zurückgeht. Die Dämpfung nimmt mit 
der Frequenz zu. Eine Steuerung ist noch bis zu Frequenzen von 10000 MHz 
möglich. Da die Steuerung trägheitslos ist, kann auf diese Weise auch eine 
Modulation von Mikrowellen erfolgen, wenn zur Vormagnetisierung ein nieder- 
frequentes Wechselfeld benutzt wird. 


D. Magnetostriktive Resonatoren 

Außer für magnetostriktive Schallgeber lassen sich Ferrite auch für magneto- 
striktive Resonatoren anderer Art benutzen [10, 11]. So ist ihre Verwendung als 
Steuerorgan für Oszillatoren oder bei der Herstellung mechanischer Filter [27] 
möglich, wie bereits kurz angedeutet, 


—— Ta 
Abschirmung 


Abb. 17. Durch einen Ferritkern ge- 
steuerter Oszillator 


Abb. 18 (rechts oben). Bandfilter mit 
Ferritresonator 


Abb. 19 (rechts). Mechanische Filter 
mit Ferritresonator 


Abb. 17 zeigt die Schaltung eines Oszillators, der nur bei Resonanz’des Ferrit- 
keıns schwingt [10]. Außerhalb der Resonanzlage liegt zwischen P und E nur die 
Induktivität der mit dem Ferritkern gebildeten Spule, die jedoch sehr klein ist. 
Praktisch genügt es bereits, eine Drahtverbindung von P nach E durch einen 
kleinen Ringkern herzustellen, der entsprechend vormagnetisiert ist, In der 
Nähe der Resonanz des Kerns wird der Widerstand der Anordnung zwischen P 
und E kapazitiv, und es findet mit dem Kondensator zusammen eine Spannungs- 
teilung statt, so daß Schwingungserzeugung in der üblichen Weise erfolgt. 

Die Dämpfung der (mechanischen) Schwingungen des Ferritkerns ist wie bei 
ähnlichen anderen magnetostriktiven Anordnungen sehr gering, so daß sich sehr 
schmale Resonanzkurven ergeben. Diese Eigenschaft kann zur Herstellung von 
Filtern ausgenutzt werden, wie es in Abb.18 dargestellt ist. Schwierigkeiten 
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bestehen darin, daß die Kopplung nur durch die Torsionskräfte erfolgen soll, 
weshalb eine geeignete Abschirmung erforderlich ist, deren Verwirklichung 
jedoch wegen der Kopplung durch den gemeinsamen Kern nicht ganz einfach ist. 


Bessere Ergebnisse wurden mit mechanischen Filtern nach Abb. 19 erzielt [27]. 
Hierbei erfolgt die Kopplung über geeignete mechanische Kreise aus Aluminium, 
die die Schwingungen des im Primärkreis liegenden Ferritkerns auf den 
sekundärseitigen Kern übertragen. Es soll mit solchen Anordnungen möglich 
sein, Filter mit sehr steilen Flanken herzustellen, die den Vorteil besitzen, daß 
sie sehr frequenzkonstant sind, da ihre Resonanzlage (ähnlich wie bei Schwing- 
quarzen) nur von den mechanischen Abmessungen des Ferritresonators und nicht 
von den Schaltgliedern der elektrischen Schwingkreise abhängt. Bei Einbau 
mehrerer solcher vorher auf die gleiche Frequenz abgestimmter Filter entfällt 
also der Abgleich. 


E. Magnettonköpfe 


Bei Magnettonköpfen können mit Vorteil die bisher benutzten Mu-Metall-Kerne 
durch Ferritkerne ersetzt werden [28]. Infolge der Scherung durch die Spalte ist 
der Unterschied in der effektiven Permeabilität nicht sehr groß. Die keramik- 
gleiche Härte der Ferrite bietet rein mechanisch schon Vorteile gegenüber dem 
relativ weichen Mu-Metall, so daß eine wesentlich höhere Lebensdauer der 
Köpfe zu erwarten ist. Es entfällt dann die bei Magnettonanlagen nach einer 
gewissen Betriebszeit erforderliche Neueinmessung der Verstärker, die infolge 
der Änderung des Frequenzganges der Köpfe notwendig wird. Die Lebensdauer 
von Ferritköpfen ist bei einer Bandgeschwindigkeit von 76 cm/s etwa zehnmal 
so groß wie die von Mu-Metallköpfen. 

Da die Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz meist ein Vielfaches der höchsten 
Tonfrequenz ist, treten hier bei Mu-Metallköpfen bereits beträchtliche Verluste 
(Wirbelströme) auf, die eine unnötig große Leistung erfordern. Bei Ferritköpfen 
kommt man mit einer Löschleistung von nur 0,1 bis 0,2 Watt aus, was speziell 
für batteriebetriebene Anlagen wichtig ist. Durch Ausbildung des Löschspaltes 
als Doppelspalt mit einem Miittelsteg aus Ferrit kann die Einwirkungszeit des 
Feldes auf das Band verlängert werden. 


Bei Sprechköpfen ergibt sich entsprechend den geringeren Verlusten ein 
kleinerer Vormagnetisierungsstrom, auch ist das Modulationsgeräusch geringer. 
Die erforderliche Aufsprechüberhöhung kann kleiner sein als bei Mu-Metall- 
köpfen. Auch bei Hörköpfen sind die geringen Verluste vorteilhaft. Im Gegensatz 
zu Mu-Metallköpfen ist bei Ferrit-Hörköpfen die effektive Spaltbreite aber 
etwas größer als die mechanische Spaltbreite. Um den Einfluß der Spaltkanten 
herabzusetzen, muß für den Spalt ein geeignetes Folienmaterial von gleicher 
Härte wie das Ferrit gefunden werden. Die geringeren Verluste ergeben auch 
ein kleineres Kopfrauschen. Bei niederfrequenten Anwendungen überwiegt zwar 
bisher das Röhrenrauschen. Bei höheren Bandgeschwindigkeiten und zur Über- 
tragung breiterer Frequenzbänder kommt dieser Vorteil aber bald zur Geltung. 


F. Speicherkerne für elektronische Rechenmaschinen 


Geeignete Ferrite haben eine sehr schmale, fast rechteckige Hysteresiskurve, 
wie Abb. 20a zeigt. Der positive und der negative Remanenzpunkt können als 
Speicher für die Informationen Null und Eins dienen, wie sie bei elektronischen 
Rechenmaschinen nach dem binären System vorkommen [29, 30, 31, 32, 33]. 
Schickt man in eine Anordnung nach Abb. 21 gleichzeitig Stromimpulse von der 
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Größe -I„/2 durch eine vertikale und eine horizontale Reihe der Anordnung, 


so ergibt sich in dem Kern, in welchem beide Impulse gleichzeitig wirken, eine 
große Flußänderung, wenn die gespeicherte Information Eins ist (positive 
Remanenz) und eine kleine Flußänderung, wenn die Information Null (nega- 
tive Remanenz) gespeichert ist. Die Flußänderung induziert in den auf dem 
Kern angebrachten Wicklungen entsprechend Abb. 20b große oder kleine 
Spannungen. 

Wird die Information dem Kern entnommen, so befindet sich dieser nachher 
stets im Stadium negativer Remanenz. Wird die Information mehrmals benötigt, 
so ist eine neue Magnetisierung erforderlich, indem ein positiver Impuls + Im/2 
durch die gleiche Anordnung geschickt wird, sofern Speicherung der Information 
Eins benötigt wird. Entsprechend ist die Speicherung einer neuen Information 


ausgewählter Kern 


‚Eins 
u Y Jm 
[O) —mEiäsl m Signalabnahme 
Abb. 20. Hysteresiskurve (a) und induzierte Abb. 21. Anordnung der Speicherkerne einer 
Spannung (b) von Ferritkernen als Speicherkern neuzeitlichen elektronischen Rechenmaschine 


möglich. Die aus den gespeicherten Informationen erhaltenen Impulse sind sehr 
kurz, wie Abb. 20b zeigt, was für die Schnelligkeit der Ablesung bedeutsam ist. 
Die beschriebene Art der Speicherung ist nur eine der möglichen Anwendungen 
von Ferriten in elektronischen Rechenmaschinen. Sie können auch in Verzöge- 
rungsleitungen [33] oder auf Grund ihrer nichtlinearen Charakteristik in Schal- 
tungen, ähnlich denen mit Dioden, Glimmlampen oder Transistoren [32] 
benutzt werden. 


Zusammenfassung 


Es werden zunächst die magnetischen Eigenschaften weichmagnetischer Ferrite 
im Hinblick auf ihre Anwendungen in der Hoch- und Niederfrequenztechnik 
besprochen, Insbesondere wird auf die Permeabilität, deren Abhängigkeit von 
Temperatur und Frequenz sowie auf die Wechselfeldverluste eingegangen, Es 
wird gezeigt, daß Ferrite den bisher zur Anwendung kommenden Pulverkernen 
bei geeigneter Auswahl des Werkstoffes und bei entsprechender Scherung 
sowohl hinsichtlich der Permeabilität als auch hinsichtlich der Verluste in den 
meisten Fällen überlegen sind. Auch die Anwendungsmöglichkeiten an Stelle 
von metallischen Blechkernen werden aufgezeigt. Anwendungsbeispiele er- 
gänzen die Ausführungen. 
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Zur Wirkung der Hochfrequenz- 
Vormagnetisierung beim Magnettonverfahren 


Mit dieserl) und einer späteren Arbeit soll versucht werden, einer Erklärung der magnetischen 
Wirkung der Hochfrequenz-Vormagnetisierung :beim Besprechen von Magnettonbändern von 
anderer als bisher üblicher Seite näherzukommen, 


Durch die HF-Vormagnetisierung, d.h. durch ein dem niederfrequenten Auf- 
sprechfeld überlagertes Hochfrequenzfeld, erreicht man eine erhebliche Steige- 
rung des Dynamikumfanges in Verbindung mit geringerem Rauschen, kleineren 
nichtlinearen Verzerrungen und eine Steigerung der Empfindlichkeit des Auf- 
zeichnungsvorganges. Mit den Eigenschaften dieses Verfahrens hat sich in 
den letzten Jahren eine Reihe von Aufsätzen beschäftigt [2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10]. 
Die Auffassungen der einzelnen Autoren weichen darin vielfach voneinander ab. 
Trotzdem hat zur Erklärung der HF-Vormagnetisierung eine Betrachtungsweise 
allgemeinen Eingang gefunden, die grafisch-konstruktiver Natur ist [5, 6, 7, 
9,10]. Danach wird von der Remanenz- oder dynamischenKennlinie ausgegangen, 
die man aus der Hysteresisschleife des Materials als die Remanenzwerte bei 
jeweils einmaliger Aufmagnetisierung von Null aus in Abhängigkeit von der 
Amplitude der Magnetisierungsfeldstärke erhält. Sie kann statisch gemessen 
werden. Aus dieser Kennlinie konstruiert man eine sogenannte dynamische 
Kennlinie zweiter Art oder Übertragungskennlinie [B,.m = f (Hyr, ur)] dem Sinne 
nach ebenfalls eine Remanenzkennlinie, aber unter Einwirkung der HF-Vorma- 
gnetisierung. Man erhält eine Schar von Kurven verschiedener Steigung und 
Linearität, mit der HF-Feldstärke als Parameter. Aus dieser Kurvenschar wieder- 


dB 
um konstruiert man die sogenannte Differentialkurve Sen = f (Hypr) und die 


Klirrfaktorkurve k = f (Hyp), die prinzipell mit gemessenen Werten überein- 
stimmen. 


Die Voraussetzungen dafür sind jedoch angreifbar. Die Grundlage der Konstruk- 
tion der Übertragungskennlinie [5, 6] ist die Gleichung für die auf dem magneti- 
sierten Band befindliche Niederfrequenz-Remanenz 


Brem NF = WERT (1) 


wobei B,ı und B,» die Remanenzamplituden der HF-Magnetisierung darstellen. 
Dies setzt stillschweigend voraus, daß eine Aufzeichnung der Hochfrequenz 
tatsächlich stattfindet, und zwar immerhin in einer Höhe, daß die Spitzen der 
aufgezeichneten Hochfrequenz über den gekrümmten Bereich der Remanenzkenn- 
linie hinausragen. Bei hohen Bandgeschwindigkeiten (76 cm/s) ist nun eine ge- 
ringe Aufzeichnung der Vormagnetisierung-HF tatsächlich nachweisbar, bei 
kleineren Bandgeschwindigkeiten jedoch nicht mehr. Der Einwand, die Aufzeich- 
nung finde wegen der bei Hochfrequenz großen Entmagnetisierung nicht statt, 
ist wegen Gl.1 nicht stichhaltig. Viefach findet man die Ansicht, die Entma- 
gnetisierung werde erst nach Verschwinden des magnetisierenden Feldes wirksam. 
Sie macht sich jedoch bereits während des Magnetisierens bemerkbar, indem 


1) Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (eingegangen am 28. 8. 1953). 
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i 


die das Teilchen wirklich magnetisierende, innere (wahre) Feldstärke u. U. weit 
unter der außen angelegten bleibt. 


Auch beim genauen Betrachten der Vorgänge bei der Amplitudenabnahme zu 
hohen Frequenzen, die zum Teil auf die Entmagnetisierung zurückgeführt werden, 
kommt man zu Wiedersprüchen; insbesondere, wenn das Band nur so weit aus- 
gesteuert wird, daß die NF-Amplitude kleiner als die HF-Amplitude bleibt, d.h. 


HF 
wenn um 4 > benachbarte Teile bereits entgegengesetzte Magnetisierung 
haben müßten. 


Die remanente Magnetisierung im Band wird — außer von Materialkonstanten — 
in erster Linie durch die (in Richtung des Bandlaufes gesehen) abfallende Flanke 
der Feldverteilungskurve vor dem Sprechkopf bestimmt). Bei 38 cm/s Bandge- 
schwindigkeit und 60 kHz Vormagnetisierungs-Frequenz beträgt die HF-Wellen- 
länge auf dem Band nur rund 6 um. Läßt man 4 -/ für den Abfall der genannten 
Flanke um 20 db zu, so kommt man also zu 1,5 um für die Länge dieser Flanke. 
Dies ist jedoch für mechanische Sprechkopfspalte von 8---20 um unwahrscheinlich. 
Die Schichtdicke der Bänder ist auch um vielfaches größer. Exakte Messungen 
der Feldverteilungskurve, insbesondere in Anwesenheit des Magnettonbandes, 
liegen nicht vor. 


All diese Überlegungen und letzten Endes die praktischen Erfahrungen zwingen 
dazu, anzunehmen, daß das HF-Feld in der Zeit, in der ein Teilchen die den 
Endzustand bestimmende Flanke der Feldverteilungskurve vor dem Sprechkopf 
durchläuft, seine Richtung mit abnehmender Amplitude mehrfach wechselt. 
Allerdings sind diese Amplituden nach beiden Richtungen nicht gleich, sondern 
in bekannter Weise durch die quasistationäre Niederfrequenz verschoben. 


Setzt man einmal den Fall, die Feldverteilungskurve_der Niederfrequenz sei 
von der der Hochfrequenz räumlich verschieden, und zwar in solcher Weise, 
daß das NF-Feld im wesentlichen solange erhalten bliebe, bis das be- 
trachtete Teilchen aus dem abnehmenden HF-Feld herausgelaufen ist, 
dann liegen für dieses Teilchen genau die Bedingungen der sogenann- 
ten „idealen Magnetisierung“ vor [11]. Unter einer solchen versteht 
man bei einem Ferromagnetikum die Überlagerung des magnetisierenden Gleich- 
feldes durch ein Wechselfeld, wodurch die auf das Gleichfeld bezogene Magneti- 
sierungskurve des Materials wesentlich aufgerichtet und linearisiert wird. Dieser 
Effekt wird in der magnetischen Meßtechnik für mancherlei Zwecke verwendet 
und z.B. auch beim Kontakt-Kopierverfahren von Magnettonbändern ausgenutzt 
12213]. 


Die ideale Magnetisierung als mögliche Erklärung der Wirkung der HF-Vorma- 
gnetisierung ist bisher m. W. in der Literatur noch nirgends erwähnt und soll hier- 
mit zur Diskussion gestellt werden. Da die oben vorausgesetzte Feldverteilung 
von quasistationärer Niederfrequenz und Hochfrequenz in dieser Form sicher 
nicht vorliegt, wird es noch weiterer Untersuchungen bedürfen, um die genauen 
Verhältnisse zu überprüfen, und festzustellen, inwieweit eine Idealisierung tat- 
sächlich stattfindet. Der Verfasser hat hierzu Arbeiten in Angriff genommen, um 
auf experimentellem Wege die angeschnittene Frage zu entscheiden. 


2) Ob man Längs- oder Quermagnetisierung oder ein Gemisch von beiden annimmt, ist hierbei 
unwesentlich. Die genannte Flanke soll sich auf die angenommene (z. B. Quer-) Magnetisierung 
beziehen. 


> Nr. 12, 1953 FUNK UND TON 629 


En 


Zusammenfassung 


Es wird auf Widersprüche in der bisher üblichen Erklärung der Wirkung der 
HF-Vormagnetisierung des Magnettonbandes hingewiesen und die sog. „Ideale 
Magnetisierung“ als mögliche Erklärung angegeben. 
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Berechnung des Breitband-Resonanzverstärkers 


(Schluß aus FUNK UND TON 7 [1953], Heft 11, S. 570 u. £.) 


Das Bandfılter 


Die Ausführungen über das symmetrische Kreispaar haben gezeigt, daß mit ihn 
Frequenzgänge erzielt werden, die in ihrer Charakteristik den bekannten Formen 
des kritisch, über- oder unterkritisch gekoppelten Bandfilters gleichen. Es liegt 
nun nahe, zu untersuchen, ob das Arbeitsverfahren, das wir im Vorhergehenden 
für die Bemessung von Verstärkern mit gestaffelten Einzelkreisen entwickelt 
haben, sich nicht auch bei der Behandlung des Bandfilters anwenden läßt. Die 
Ähnlichkeit auch des Aufbaues eines zweikreisigen Filters mit dem zweistufigen 
Verstärker, bei dem an Stelle des Koppelgliedes des in r-Schaltung (Abb. 8) zu 
denken Filters die Röhre tritt, läßt von vornherein eine Verwandtschaft beider 
Schaltungen vermuten. 
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Nennt man die Leitwerte der beiden Filterkreise &; und &, sowie den Leitwert 
des Koppelgliedes &x , so wird der Kernleitwert des Vierpols 


N 6 © 
= We 6, +&©+ Sx (48) 
Nach Gl. (4) ist der Leitwert des Parallelresonanzkreises 
G®=oRC(ö+jn) 
mit 
iR 
er 
In Gl. (48) eingesetzt, ergibt sich damit nach Umformung der Kernleitwert: 
1 Öx 
6 &, Orı Cı @R2 Ca re tim) + 
Gr : 
ac rind) + (&ı + in) (det ind (49) 
Ru 


Für die beiden Verstimmungsfunktionen der Resonanzkreise | und 73 sei jetzt 
die Näherung nach Gl. (11) eingeführt: 


un — Mlhent 
NN NRE2 


Ferner wird der Koppelleitwert als reiner Blindleitwert und, zunächst einmal, 
frequenzunabhängig angenommen. 


Ok = jiYk 


Der Einfluß der Frequenzabhängigkeit des Koppelgliedes wird später als Kor- 
rektur zu geben sein. 

Damit wird jetzt der Kernleitwert des Filters, wenn man nach Potenzen von y 
und Real- und Imaginärteilen ordnet: 


& = Er orRıCı wR2 Ca {| (et + as) +6 9 —Rı RE 
A 2 9 := dr \— u mna + dam) +y|I(akı + NK) 
‚@R2Ca @RıCı 
1 1 | } ’ 
DE es re VE ee a 


Das Filter soll den gleichen Frequenzgang aufweisen wie ein symmetrisches 
Kreispaar mit dem Kennwertepaar (d + jyr), dessen Dämpfung nach Gl. (22) zu 
schreiben war: 


& = 2 Cı Ca [(d? + yr) + j2dy—y?} 
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Ein Koeffizientenvergleich liefert folgende Bedingungsgleichungen für die Über- 
einstimmung des Frequenzganges: 


1: 2 TRIER, ANR2 
: K\op2Cz  wrıCı 


2 e 
. an ee EN) 9 Ö; 0] 
I: Y& ( BER =) (dı NR2 + daR ı) (51) 


)+ 6, ds — nRı Ra = d?+ yr? 


1 1 
I:  (nRı + mRe) —YK (u Es En = 
IV: öl +06g = 2d 


In diesem Gleichungssystem sind fünf Unbekannte zu bestimmen, nämlich 
Yxı öf , da, Ypı und 7rR2, da jedoch nur vier Bestimmungsgleichungen vorliegen, 
ist eine dieser Unbekannten, jedenfalls im Rahmen der physikalischen Realisier- 
barkeitsgrenzen, die später anzugeben sind, frei wählbar. 


Aus Gl. II wird durch Division mit ds und Einführung aus Gl. III 


Yk {o 
er mi) ( ii 3) = 


Da aus physikalischen Gründen 
da >0 und ö4 >00 


: ö4 
ist: 1+ —>0 
> 
Es muß also sein: 
YR —n =0 
orRıCı ns 


VW; Yr =@pıC 
I R1 1 R1 (52) 
VE:  Yx = @RaCanRe 
Die Gleichungen zeigen, daß die Resonanzverstimmung vorzeichengleich mit 
dem Koppelleitwert ist. Für kapazitive Kopplung erhält man also, da Yx positiv 
ist, auch eine positive Resonanzverstimmung, d.h. es ist x > @,. Das Umge- 
kehrte gilt für induktive Kopplung, die negative Resonanzverstimmung bedeutet, 
daß wr < w, ist. 
Durch Multiplikation von Gl.V und VI erhält man mit 7? = NRıNra den 
Koppelleitwert 
Yx? = arı Cı @R2 Ca NR? (54) 
Die Division ergibt: 
opRa2Cs 
3 (55) 
nR2  @RıCı 
Für die Berechnung eines Filters ist das Kapazitätsverhältnis C,/C, sowie die 
Größe np-, deren Ermittlung aus den Kennwerten des analogen Kreispaares im 
folgenden gezeigt wird, vorzugeben. Das Gleichungssystem Gl. (53) und Gl. (55) 
0) @ 
Ri ind: R2 
) @o 


liefert damit die auf Bandmitte bezogenen Resonanzverstimmungen 


der beiden Kreise. 
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In Abb.9 ist die Auswertung grafisch vorgenommen, Man findet die gesuchten 
Resonanzverstimmungen als Koordinaten der Schnittpunkte der C5/C,-Kurve 
mit der npR-Kurve. 


a Index 1gilt für den Kreis mit der kleineren Kapazität 
Index 2 für den mit der größeren (also nicht zur 
Unterscheidung von Anoden -u.Gilterkreis )‚Koordinaten- 
bezifferung gilt bei induktiver Kopplung für fr/r,, 
bei kapazitiver Kopplung für fo/fr 


Abb. 9. Diagramm zur Bestimmung der Resonanzfrequenz von Breitband-Filtern 


Für Werte von 7R < 0,3 kann die Resonanzverstimmung mit genügender Ge- 
nauigkeit nach der Formel: 


RE ETE, Yea/cı 


NR2 — NR VSı/Ca 


berechnet werden. Für C; = Ca wird npı = NRa = Nm: Der Koppelleitwert ist 
jetzt einfach aus Gl. (52) oder Gl. (54) zu bestimmen. 


und 


Yg = @Rı Cı Nrı = @R2 C2 MR2 = NR Vorı ®Rr2Cı Ca 


Setzt man V und Vlinlein, so wird: 
d? + ypr? = 6, da + NR” 
und mit IV findet man: 
6,2 = d+ nr? — yr” (56) 
Aus Gl.(56) sind nun die Grenzen zu entnehmen, innerhalb derer das Filter 


zu realisieren ist. 
Da die Kreisdämpfungen größer als Null sein müssen, muß gelten: 


d>Y nr? + YRr? 


oder 
NR a = yR” dr (57) 
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Hierfür ergeben sich die Dämpfungen: 
N) dog = 2d (57a) 


Das Filter ist also nur einseitig gedämpft. In welchem der beiden Kreise die 
Dämpfung liegt, ist dabei gleichgültig, da die Indizes beim Ansatz der Rechnung 
den Kreisen nicht eindeutig zugeordnet wurden, sondern nur zu ihrer gegen- 
seitigen Unterscheidung dienen sollten. Es ist zu beachten, daß der hier dar- 
gestellte Fall der einseitig angeordneten Dämpfung wegen der unvermeidbaren 
Kreisverluste nie ganz zu erreichen ist. Da jedoch, wie die Rechnung später er- 
geben wird, die Grundverstärkung um so größer wird, je ungleicher die Dämp- 
fungen verteilt sind, ist er möglichst anzustreben. Besonders dann, wenn der 
Verstärker bei so hohen Frequenzen betrieben wird, daß der Eingangswiderstand 
der Röhren eine merkliche Dämpfung des Gitterkreises bewirkt, wird man die 
gesamte Dämpfung zweckmäßig diesem Kreis zuordnen. 


Die zweite Grenze für die Bemessung von 7x ergibt sich aus der Forderung, daß 
die Dämpfungen Ö reell sein müssen, d.h. der Radikand der Wurzel muß positiv 
sein, Damit ergibt sich für den Mindestwert von 7R 


NRmin = YR (58) 


mit den zugehörigen Dämpfungswerten: 
öı = öa a (58a) 


Die Grundverstärkung ist bei dieser Anordnung am kleinsten von allen 
möglichen, jedoch ist andererseits die Symmetrie der beiden Filterhälften vor- 
teilhaft beim Abgleich. 


Wir finden die Grundverstärkung aus Gl. (50), wenn wir für Yx aus Gl. (54) ein- 
führen. 


S S 1 NR 
V.=- = — n = 
G,  YCıCe Yorı org (d* + yr?) 


Bei Einführung der mit der Grenzverstimmung normierten Größen wird 
schließlich 


v= 2 —.u- . . ER Eh AR (59) 
" Yo Ce 2rAt V orRı@Rg d’?+ yr”? 


Diese Gleichung zeigt, daß ein induktiv gekoppeltes Filter eine höhere Grund- 
verstärkung liefert als das analoge Filter kapazitiv gekoppelt, da für das letzere 


das Verhältnis Resonanzfrequenz zu Bandmitte Bi > 1, beim induktiven Filter 
@®o 

dagegen <1 ist. Nimmt man näherungsweise an, daß die Wurzel den Wert 1 

hat, was um so genauer zutrifft, je kleiner die relative Bandbreite ist, so ver- 

einfacht sich die Gleichung zu: 


Ss 1 NR 


"= yC0% Andi dere 
YSı PR} PR Al Erle + yR 
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für 7p = Vyr“ + d? erhalten wir das Verstärkungsmaximum mit: 
E BES 1 1 
OF YCLCz 2# At Yd?+ yr”? 
Eine Gegenüberstellung dieser Gleichung mit der durchschnittlichen Stufen- 


verstärkung eines Kreispaares, die nach Gl. (24a) mit gleichen Röhrensteilheiten 
beider Kreise 


(59a) 


: Bi 1 1 
v, (Kreispaarstufe) = —— —  — D _——— 


beträgt, zeigt die verstärkungsmäßige Überlegenheit des Bandfilters. 


; j 1 1 
Nehmen wir an, daß C, (Filter) = C; (Filter) = BE Cı (Kreispaar) = 5: Cr (Kreis- 
paar) ist, daß also die Kapazität einer Stufe eines Kreispaares sich zu gleichen 
Teilen auf die beiden Kreise des Filters verteilt, so ist: 
o (Filter) 
5 (Kreispaarstufe) 


v 

v 
Schließlich sei noch das Minimum der Grundverstärkung angegeben, das für 
NR = YR 


s 1 / 
iR (59b) 
YCı Ca 2r At Ymn?+ad? 


Vos 


beträgt. 


Korrekturrechnung bei großen relativen Bandbreiten 


Der Gültigkeitsbereich der abgeleiteten Formeln wird durch zwei Faktoren ein- 
geschränkt. Einmal ist an Stelle der Kreisverstimmungen eine Näherungsfunktion 
eingeführt worden, deren Gültigkeit nach früherem auf einen Frequenzumfang 
von etwa 11% Oktaven beschränkt ist. Weiter wurde angenommen, daß der 
Koppelleitwert Yx über dem Bandbereich konstant ist. Tatsächlich ist er jedoch 
bei kapazitiver Kopplung der Frequenz proportional, bei induktiver Kopplung 
umgekehrt proportional. Den hierdurch entstehenden Fehler zeigt Abb.10, in 
der die Frequenzgänge eines Zweikreis- 
Tschebyscheff-Verstärkers mit einer 
Welligkeit von w = 2 und die Fre- 
|  quenzgänge eines induktiv sowie eines 
H kapazitiv gekoppelten Filters beieiner 


H ... ' 
Bu kapazitiv : korrigiert 3 
i induktiv induktiv! relativen Bandbreite von ya = 1 
z. H ! 
N symmelr., EEE: Y IN fgo : ns 
N Kreispaar '; 7 x \ - 2,6 | einander gegenüberge- 
; Gu 


stellt sind. Man sieht, daß die Filter- 
kurven gegenüber dem gewünschten 
f „| rorm. K 


. ee 
relative Bandbreite 7 = REN 
Welligkeit w. ra 2 Mag 2 Y= Abb. 10. Verstimmungsdämpfung eines symme- 
an lee 0 trischen Kreispaares, eines unkorrigierten kapa- 
zitiv, eines induktiv gekoppelten Bandfilters 
und eines korrigierten induktiven Filters 


& 
S 
S 

_ 

ES 
» 
Q 
S 
IS 
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Verlauf beim Zweikreis-Verstätker zu schmal sind, und zwar ist das 
induktiv gekoppelte Filter im oberen, das kapazitiv gekoppelte Filter im unteren 
Frequenzbereich zu knapp. Eine Korrektur ist dadurch anzubringen, daß man 
z. B. beim induktiven Filter die obere Grenzfrequenz von vornherein höher 
annimmt, beim kapazitiven entsprechend tiefer. Einen Anhalt, in welcher 
Größe diese Korrektur anzubringen ist, gibt die folgende Überlegung. 


Es sei der einfache und übersichtliche Fall eines vollkommen symmetrischen 
Filters betrachet, bei dem also C; = Cs und damit Yprı = "R2 = Yr und 
6 = ö3 = d ist. Der Kernleitwert dieses Filters ist nach Gl. (48) zu schreiben: 


@ 2 
= oncl2td+ nm + (+7 m) | (60) 


Wenn man fordert, daß der Koppelleitwert seinen Sollwert auf Bandmitte an- 
nimmt, so ist seine Frequenzabhängigkeit darzustellen als: 


+1 az? 
x = (2) ve= 11 (1 + (2) + )zive[i2) (61) 


Das positive Vorzeichen gilt hierin für kapazitive Kopplung (Kopplung propor- 


1 
tional ®), das negative für induktive Kopplung. (Kopptung proportional =) 
Yxg ist nach Gl. (52) 

Yk = YR@rRC 


Setzt man für ®x in Gl. (60) ein, so findet man nach Umrechnung: 


@ 
= la+jy—ym)}a+ityt+lyr) + yel) (62) 
iv [1#3) 


Die Lage der Minima in dieser Funktion wird im wesentlichen durch das Ver- 
schwinden der Blindkomponenten der Klammerausdrücke festgelegt. Nun stimmt 
die erste Klammer völlig überein mit der ersten Klammer in Gl. (22a), die die 
Übertragungsfunktion des symmetrischen Kreispaares beschreibt. In Klammer 2 
jedoch steht an Stelle von y beim Kreispaar der Ausdruck y (1 +|yp|) beim 
Filter. Der Höckerabstand von der Bandmitte, der für die erste Klammer in bei- 


den Fällen yr war, beträgt also für die zweite Klammer anstatt yr nur 1 Fu s 
YR 
Nimmt man an, daß das ganze Band im Verhältnis der Höckerabstände verzerrt 


ee “ 
ist, so ist die Bandbreite des Filters um den Faktor RL größer anzu- 


RFTH m 
setzen. Umgerechnet findet man also für die zugrunde zu legende Grenzverstim- 
mung: 


14 
Yor= — Iynl Ya (63) - 
: (vr 
Babe 
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Zur Unterscheidung gegen die Berechnungsgrößen des unkorrigierten Filters 
werden wir alle Bezeichnungen für das korrigierte Filter mit dem Index K ver- 
sehen. 


Die zu dieser vergrößerten Grenzverstimmung gehörende Bandmittenfrequenz 
ist zu berechnen mit: 


IK Var? a 
= 2 V: BER NICK nn finduktiverFilier (64a) 
Gu 2 2 

und 
je EFT er 
ERS] gu ZOR I VER nn, kapazitive Filter (64b) 
= 2 2 


[gu bezeichnet die untere, f., die obere Bandgrenze des vorgegebenen Bereichs, 
Schließlich ergibt sich die vergrößerte Bandbreite zu 


Alg = yorfox (65) 


Transformation der x-Schaltung in die T-Schaltung 


Beim Ansatz der Berechnung wurde angenommen, daß das Filter in z-Schaltung 
vorliegt, da in dieser Form die Verwandtschaft mit dem Kreispaar am augen- 
scheinlichsten ist. In der praktischen Ausführung wird man jedoch zum minde- 
sten das induktiv gekoppelte Filter immer in der bekannten T-Schaltung ver- 
wenden, die als Ersatzschaltbild auch für die übliche Form zweier aufeinander 
koppelnder Spulen gilt (Abb. 11). Für die Überführung der Aufbauelemente 


1a bo-MT l5-M 
Ly I M 143 36, 
Abb. 11. Überführung einer x (4)-Schaltung 
von Induktivitäten in eine T(})-Schaltung 
zen 
M 


einer x-Schaltung in die einer äquivalenten T-Schaltung gelten die aus der Vier- 
poltheorie bekannten Transformationsbedingungen. Bezeichnet man mit L,, La 
und Lx die Elemente der z-Schaltung und mit L,’, L und M die der äquivalen- 
ten T-Schaltung, so ist: 


Lg +Lx) 


ee 66 
url +le = 
Ie(Lı + Ir) 
DE 6 0.00 66b 
Ei 
N 66 
BEE ar 


Lx ist dabei die Induktivität, die auf der korrigierten Bandmitte den geforderten 
Koppelleitwert Yx liefert 
1 


=. (67) 


Des 
. @®yK YK 
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Bandiilter mit ohmischer Kopplung 


Der Vollständigkeit halber sei hier noch der Fall eines mit einem Wirkleitwert 
gekoppelten Filters behandelt, bei dem also die Kopplung über einen ohmschen 
Widerstand erfolgt. Diese Anordnung ist zwar schon öfter diskutiert, m. W. bis- 
her aber nirgends praktisch angewendet worden. Der Vorteil der Schaltung 
liegt, wie sich zeigen wird, in der völligen Übereinstimmung des Frequenzganges 
mit dem des symmetrischen Kreispaares, ihr Nachteil in der niedrigeren Grund- 
verstärkung gegenüber dem normalen Filter. 


Ordnet man in Gl. (49) unter Einführung von x = Gg nach Real- und Imaginär- 
teilen, so wird: 


6, ö> 


1 
Den: oRıCı @R3 Ca (( )+ öj öa 
K 


@R2Cz " @rıCı 


Gk ee 
(me m) re lac + a) + 8} 


Wir erhalten einen Ausdruck, der in seinem Aufbau dem Ansatz für den Fre- 
quenzgang des symmetrischen Kreispaares Gl. (18) ähnlich ist. Wir werden da- 
her annehmen, daß die Resonanzverstimmungen „Rı,2 beider Kreise entgegen- 
gesetzt gleich sind, so daß wieder wird: 


(68) 


ne 


Een Ti 
NYıNna = y2— nr? undy, +9= >): +) y 


Ferner sei gesetzt: 


Gk Cr d 
e% a ee 
or Cı TE V - (9R\? ee 
.( 
2 
und 
er ei + 9 a eg b 
Es Crane eh or ge YR NR (69b) 
Damit ergibt sich dann der Kernleitwert: 
ı 2 2; 
6= @RıCı @R2 Ca (a + Rd) + j2dy— y2} (70) 


Gk 
der in seinem Frequenzgang identisch ist mit dem des symmetrischen Kreis- 
paares [vgl. Gl. (22)]. 


Die Werte für Koppelleitwert und Resonanzverstimmung sind aus dem Glei- 
chungspaar Gl. (69) zu bestimmen, in dem die Kreiskapazitäten C, und Ca sowie 


Be 


die den Frequenzgang bestimmenden Kennwerte yr und d bekannt sind, Die 
letzteren sind nach den vorhergehenden Abschnitten als Kennwerte des Tscheby- 


scheff- oder Butterworth-Verstärkers zu bestimmen. Nun sind aber die außerdem 


638 Nr. 12, 1953 FUNK UND TON 


noch vorzugebenden Dämpfungen der Resonanzkreise selbst eine Funktion der 
Resonanzfrequenz, so daß eine strenge Lösung zu unhandlichen Gleichungen 
führen würde, jedoch wird man, um zu möglichst hohen Verstärkungen zu kom- 
men, die Dämpfungen der Kreise so niedrig wie möglich halten, so daß in den 


’ Gk 
Bestimmungsgleichungen Ö gegen - R zu vernachlässigen ist. 
@R 


Hierfür wird dann: 
NR, = YR- 4 d? (71) 
und 


(72) 


Damit ist dann auch die Grundverstärkung des Filters aus Gl. (70) zu bestimmen. 


Be Ber lr ,. d 
o ySı Ca 2nrAf yR? 2m d’2 Re (73) 


+ — 


Vergleicht man diesen Wert mit der Grundverstärkung des normalen Filters 
nach Gl. (59a) und Gl. (59b), so findet man: 


2 d? 
=— i IR Sud A TR 

e (normal) ea er 4 2 i YR 

v, (hmisch) un Ya d Aa un 

und 

v, (normal) } YR?+d2 

ehe ige a I (74b) 
vo (ohmisch) min d 4 d 


d.h. die Anwendung des ohmisch gekoppelten Filters hat nur Sinn bei Resonanz- 
verstimmungen yr <d, d.h. also bei unterkritisch gekoppelten Filtern, wenn 
man von dem Vorteil des uneingeschränkt mit dem Kreispaar übereinstimmen- 
den Frequenzganges absieht. Jedoch verbietet sich seine Anwendung von 
vornherein bei Filtern, die schmale Bänder bei tiefen Frequenzen verarbeiten 
sollen (Rundfunkfilter), weil dabei die Kreisverluste nicht mehr, wie voraus- 
gesetzt, für die gesamte notwendige Dämpfung zu vernachlässigen sind. 


Beispiel für Bandfilterberechnung 


Das äußere Kreispaar des im ersten Beispiel berechneten Schienemann-Ver- 
stärkers soll als induktiv gekoppeltes Bandfilter, das innere als kapazitiv ge- 
koppeltes Bandfilter errechnet werden. Für das äußere Kreispaar sei die Dämp- 
fung gleichmäßig auf beide Kreise verteilt, das innere Kreispaar sei einseitig im 
Citterkreis bedämpft. Die Kapazität der Anodenkreise betrage 10 pF, die der 
Gitterkreise 13 pF. Wie groß ist die Grundverstärkung bei einer Röhrensteilheit 


Se=i7 
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l. Kreispaar: 
Korrigierte Grenzverstimmung: 
1 +1yrl 


el 
ent 
% 2 


YGK YG = 0,88 


Korrigierte Bandmitte: 


Korrigierte Bandbreite: 
Af= year 'Iok = 18,9 MHz 

Korrigierte Resonanzverstimmung: 

Da die Dämpfungen auf beide Kreise gleichmäßig zu verteilen sind, ist: 
NRK = YRK = YR Yor = — 0,815 


C 
Das Kapazitätsverhältnis ist: E =:0,77 


2 


Mit diesem Wertepaar werden aus Kurvenblatt Abb.9 die Resonanzfrequenzen 
der Kreise ermittelt: 


Ri fr2 
Fe 0,615 frı = 13,2 MHz — = 0,725. fIRs =-153 MHz 
0G IoG = 
Damit werden die Kreisinduktivitäten: 
L : 14,5 «H L > 
IT Ba ne "ua 
Der Koppelleitwert: 
Yk = 2] frı Cı fr2 Ce  Yrk = — 843 10% 
Die Koppelinduktivität: 
1 
I Fer = 88 uH 
EL BREI YK i 
Die Dämpfungswiderstände: 
1 
Rıs = . mitd=d 7 = 0,328 
a op1,8Cı,e A: 
Rı = 3,68 kQ Ra = 2,44kQ 
Umrechnung auf T-Schaltung: 
L; (le + Lg) 
Li’= —— —= 57,80. 4 
IT ou+lg+lg a 
Ip (Li + Lg) 
Ly = — = 61 
"U +lg+lg er 
Lı 1 
MI Bl 
L+le+lx 2 
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Der praktische Aufbau und Abgleich erfolgt zweckmäßig so, daß man zunächst 
mit Hilfe einer Versuchsspule von annähernd den geometrischen Abmessungen 
des endgültigen Filters und bekannter Induktivität die Kapazität des Anoden- 
und Gitterkreises genau bestimmt. Dazu wird mit einem möglichst schwach an- 
gekoppelten Meßsender die Resonanz des Kreises festgestellt. Die Kapazität ist 
dann nach der Resonanzformel zu errechnen C = N Im vorliegenden 
Pramnet 

Beispiel sind diese Kapazitäten schon als bekannt gegeben. Sodann wird das 
Filter mit den errechneten Werten aufgebaut. Die Primärspule erhält die Induk- 
tivität L,’, die Sekunärspule die Induktivität Ly‘. Die Einstellung der Kopplung 
erfolgt nun so, daß man die Induktivität der in Reihe geschalteten Spulen mißt. 
Polt man jetzt eine der Spulen um, so stellt man demgegenüber eine Differenz 
der Induktivität fest, die gleich dem Vierfachen der GegeninduktivitätM ist. 
Die Kopplung wird so lanae verändert, bis der errechnete Wert eingestellt ist. 
Das fertige Filter muß einen Frequenzgang liefern, dessen Höcker nach Gl. (26a) 
bei den Verstimmungen yı = +]/ yr?—d? liegen. Ist eine Korrektur des Fre- 
quenzganges erforderlich, so ist zu merken, daß Änderungen der Induktivitäten 
beim induktiv gekoppelten Filter wesentlich den unteren Höcker verschieben, 
Änderungen der Kopplung dagegen wesentlich den oberen Höcker, und zwar 
verschiebt die Vergrößerung der Induktivität die Höckerlage zu niedrigeren Fre- 
quenzen, Vergrößerung der Kopplung entfernt die Höcker voneinander. Beim 
kapazitiv gekoppelten Filter beeinflußt die Induktivitätsänderung den oberen 
Höcker mehr als den unteren, die Änderung der Kopplung dagegen mehr den 
unteren als den oberen. Eine weitere Kontrolle für die richtige Bemessung ergibt 
sich dadurch, daß für die Frequenz der korrigierten Bandmitte die Summe der 
Blindleitwerte eines der beiden Kreise und des Koppelelementes verschwindet. 
Wird also einer der Kreise stark verstimmt oder gedämpft, so zeigt der andere 
Kreis Resonanz auf der korrigierten Bandmitte. Zeigt die Kontrolle eine un- 
gleiche Höckerhöhe, so gilt für das induktiv gekoppelte Filter, daß Dämpfungen 
im Primärkreis wesentlich den oberen Höcker, Dämpfungen des Sekundärkreises 
dagegen wesentlich den unteren Höcker verkleinern. 


2. Kreispaar: 


Korrigierte Grenzverstimmung = 0,793 
PR Bandmitte 189 MHZ 
Bandbreite = 15,0 MHz 


Resonanzverstimmung: 


Da die Dämpfung auf den Gitterkreis zu konzentrieren ist, gilt für das Produkt 
der Resonanzverstimmungen nach Gl. (57): 


nnK = | YyR? + d?-yar = 0,79 


Mit dem Kapazitätsverhältnis C,/Ca = 0,77 findet man damit aus Kurvenblatt 
Abb. 9 für kapazitive Kopplung: 


f 
IoK _ 062 frı = 30,5 MHz 2,03 ng = 25,9 MHz 
Ari R2 
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Daraus ergeben sich die Induktivitäten: 
Ir! Dar 


Der Koppelleitwert: 


Die Dämpfung nach Gl. (57a): 


1 
re u u Dr 
d=dyer = 073 Rz 2rfpgaCa2d 0 


Die Grundverstärkung nach Gl. (59): 


1. Stufe 2. Stufe 


Ss i / ER nn 
iv: a N nn — oK ER B AR - V ı = 4,4 
"ya mar] REF ER ü 


Die gesamte Grundverstärkung: 
Vo = Vor’ Von = 31 
Bei Vergleich mit dem Verstärker des Beispiels 1 ergibt sich das Verhältnis der 


durchschnittlichen Stufenverstärkungen: 


v, (Bandfilterstufe) 250 
v, (Einzelkreisstufe) y3ı 


Dieses Verhältnis wäre noch höher gewesen, wenn man im ersten Filter eben- 
falls die Dämpfung in einem Kreis konzentriert hätte und im zweiten Kreis in- 
duktive Kopplung angewendet hätte. Die höchste Grundverstärkung liefert näm- 
lich, wie die Ableitungen gezeigt haben, das induktiv gekoppelte Filter mit ein- 
seitiger Dämpfung. 


* 


Im 2. Teil dieser Arbeit sind die Abbildungen 6 und 7 vertauscht worden. Auf 
Seite 572 (Heft 11) muß es dort in der 2.Zeilehinter Ableitung 38 heißen „w <y2 E 
und in der darauffolgenden Zeile „w >V2°: 

Auf Seite 574 ist die 12. Zeile wie folgt richtig: „... Maximalwertes abgefallen 
ist, einen Abstand von B = dfn, haben.“ 


Bei den Werten für Ra; und R«4 (540 und 710) auf der gleichen Seite ist die 
Dimension 4. 
Auf Seite 577 heißt die 2. Formel richtig: # j/2 sind... Auf der gleichen Seite muß 


es in der drittletzten Zeile nicht Butterworth-Verstärker, sondern Schienemann- 
Verstärker heißen. 
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WENTAN, 


Helmut HESSELBACH DK 621.314.21:621.318.323.2 


Anisotrope Eisen-Siliziumlegierungen 
als Kernwerkstoffe für Übertrager 


Die wesentlichen Vorzüge von Siliziumeisen: hochwertige magnetische Eigen- 
schaften in Verbindung mit wirtschaftlicher Herstellbarkeit haben ihm bis heute 
einen unübertroffenen Vorrang unter den magnetischen Werkstoffen sicher- 
gestellt. Durch stetige Weiterentwicklung wurden erhebliche Verbesserungen 
dieses Werkstoffes erzielt. Neben Kernblechen für Transformatoren, die vor 
allem hohe Permeabilität!) und geringe Ummagnetisierungsverluste bei hoher 
Induktion aufweisen sollen, wurden auch spezielle Übertragerwerkstoffe ent- 
wickelt. Für diesen Zweck ist vor allem eine hohe und möglichst konstante 
Anfangspermeabilität erforderlich. Durch die richtige Wahl der Legierungs- 
bestandteile und der Verarbeitungsmethoden konnten beachtliche Fortschritte 
eızielt werden, die im Normblatt DIN 41 301 ihren Niederschlag fanden. Darüber 
hinaus gewinnen in neuerer Zeit kaltverformte Eisen-Siliziumbleche mit magne- 
tischer Vorzugsrichtung besondere Bedeutung. Besonders in den Vereinigten 
Staaten haben in den letzten Jahren derartige Bleche als „grain-oriented silicon- 
iron” eine zunehmende Verbreitung gefunden. 


Bereits frühe Untersuchungen [1] ergaben, daß nahezu alle magnetischen Werk- 
stoffe, sowohl vor als auch nach dem Glühen, eine gewisse magnetische Aniso- 
tropie aufweisen, d.h. die magnetischen Eigenschaften sind von der Richtung 
der erregenden Feldstärke abhängig. Die Verarbeitung des Werkstoffes, beson- 
ders Glüh- und Walzvorgänge, haben auf die Anisotropie großen Einfluß. Durch 
geeignete Wahl dieser Vorgänge kann diese Eigenschaft sowohl verringert als 
auch besonders hervorgehoben werden. 


Für die meisten Verwendungszwecke waren bisher anisotrope Eigenschaften un- 
erwünscht und wurden nur für Sonderzwecke (Ringkerne) verwendet. Die Aus- 
nützung der Anisotropie ermöglicht jedoch bei Verwendung geeigneter Kern- 
formen beachtliche Einsparungen an Werkstoffen und ergibt gleichzeitig er- 
hebliche Verbesserungen der magnetischen 
Eigenschaften. Daraus erklärt sich die zuneh- 
mende Bedeutung von anisotropen Eisen-Sili- 
ziumlegierungen. 


Die magnetische Anisotropie von Eisenblechen 
ist in der molekularen Struktur der Eisen- 
kristalle begründet. Wie in Abb. 1 schematisch 
dargestellt ist, haben Eisenkristalle einen kubi- 
schen Aufbau. Nach Miller bezeichnet man die 
Würfelkante bzw. die Würfelachse als [100-] 
Richtung, die Oberflächendiagonale mit [110] 
und die Würfeldiagonale mit [111]. Die Perme- Abb. 1. Achsenrichtungen von 
abilität ist von Eisen-Silizium-Einkristallen Eisen-Einkristallen 


1) Die verwendeten Maßeinheiten werden im cgs-System (Gaußeinheiten des elektromagneti- 
schen Systems) gemacht. Unter Permeabilität ist stets die relative Permeabilität zu verstehen. 


B r 
— = — ; (Bin Gauß; H in Oersted). 
rel) H Ci 
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(3,8 % Si) in den drei Würfelachsen ist in Abb. 2 dargestellt. Die Richtung der 
Würfelkante [100] erweist sich als die Richtung der leichtesten Magnetisierbar- 
keit, während die Würfeldiagonale [111] die geringste Permeabilität aufweist. 
In Werkstoffen mit zufälliger Ausrichtung der Kristallachsen ergeben sich 
mittlere Permabilitätswerte bei geringer Richtungsabhängigkeit. Im allgemeinen 
werden solche mehr oder weniger isotrope Bleche durch Warmwalzverfahren 
hergestellt. Eine ausgeprägte Richtungsabhängigkeit der Magnetisierung wird 
bei kaltgewalzten Eisen-Siliziumblechen erzielt. In Wirklichkeit wird jedoch 
die Ausrichtung der Kristalle durch Glühungen erreicht, welche sich an das 
Kaltwalzen anschließen. Magnetische Vorzugsrichtungen, die bei ungeglühten, 
kaltgewalzten Blechen etwa bei 55° Abweichung von der Walzrichtung vor- 
handen sind, werden durch den Glühvorgang zur Richtung schlechtester Magne- 
tisierbarkeit. Durch sorgfältig in Dauer, Temperatur und Atmosphäre aufeinander 
abgestimmte Glühvorgänge gelingt es, die Kristalle in kaltgewalzten Eisen- 
Siliziumblechen in die Walzrichtung auszurichten. Die dabei erzielbaren Ver- 
besserungen zeigt ein Vergleich der Permeabilität von kalt- und warmgewalzten 
Eisen-Siliziumblechen in den Abb. 3, 4, 8, 9 [2], [3]. [3]: 


BRBEmE. 
I 


ut 
Be. 
En= 
BIER | 


12 


Abb.3. Permeabilität bei kleinen Feldstärken 
Hi il 
D ars 7T } warmgewalzte Werkstoffe 


c) Hyperm 7 \ 
d) Dyn. IV kaltgewalzte Werkstoffe 


Abb. 2. Permeabilität von Eisen-Silizium-Ein- 
0x2 De U a a 2 > DR ER) kristallen in verschiedenen Richtungen; H in 0e 


>” [G - 108] 


Die Abhängigkeit der Permeabilität von der Ausrichtung der Kristalle ist auch 
aus Kurvea) der Abb.4 ersichtlich, die für eine konstante Induktion von 
10000 Gauß gilt. Senkrecht zur Walzrichtung nimmt dabei die Permeabilität auf 
weniger als 10 °/o der Permeabilität in der Walzrichtung ab. Bei konstanter Feld- 
stärke (Kurven b und c) tritt die Richtungsabhängigkeit zwar weniger in Er- 
scheinung, jedoch ist auch hierbei die Überlegenheit der kaltgewalzten Werk- 
stoffe (Kurve b) ersichtlich. Zur Erzielung einer ausgeprägten Anisotropie ist 
somit eine möglichst vollständige Ausrichtung der Eisenkristalle anzustreben. 
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Andererseits ist der Unterschied der Magnetisierbarkeit in Walzrichtung und 
quer dazu ein Maß für den Grad der Ausrichtung der Kristalle. Durch Extra- 
polation der Permeabilitätskurven in Abb. 2 ergibt sich die Anfangspermeabilität 
für Eisenkristalle mit 3,8 %/o Silizium. Die Werte der verschiedenen Richtungen 
verhalten sich wie 6:3:2, Wie ein Vergleich der Permeabilitätswerte von kalt- 
und warmgewalzten Blechsorten in Abb. 3 zeigt, beträgt die tatsächlich erreichte 


Walzrichtung 
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RD | “op 
Ban/ac 
LITER Bare - 
2000 4000 0 —— u(b,c) 1000 roter 
Abb. 4. Permeabilität von Eisen-Silizium Abb. 5. Einfluß des Siliziumanteiles 


(3,8 % Si) in Abhängigkeit von der Feldrichtung 


) «: Maximalpermeabilität 
a) konstante Induktion B = 10 000 Gauß kalt- 


o: Spezifischer Widerstand 


gewalzt 
b) konstante Feldstärke H = 10 Oersted kalt- B,: Sättigungsinduktion 
gewalzt ß: Bruchfestigkeitsgrenze 
c) konstante Feldstärke H = 10 Oersted warm- 
gewalzt - 


(„-Maßstab für a) von b) und c) verschieden) 


Verbesserung der Anfangspermeabilität im Mittel nur etwa 1:2. Dabei ist aller- 
dings auch die Verschiedenheit des Legierungsaufbaues zu berücksichtigen. 
Immerhin ergibt sich daraus, daß durch Ausnützung der magnetischen Vorzugs- 
richtung von kaltgewalzten Blechen beachtliche Verbesserungen der magneti- 
schen Eigenschaften möglich sind. Da diese Entwicklung noch nicht als abge- 
schlossen bezeichnet wird, können eventuell noch weitere Verbesserungen er- 


wartet werden. 


Legierungsbestandteile 

Für das Ausgangsprodukt von kaltgewalzten Übertragerblechen gelten dieselben 
Bedingungen, welche auch an hochwertige warmgewalzte Blechsorten gestellt 
werden. Neben einem bestimmten Zusatz an Ferro-Silizium sind möglichst ge- 
ringe Verunreinigungen mit anderen Stoffen anzustreben. Der Siliziumanteil 
liegt meist zwischen 2,5 und 5/0. Ein höherer Siliziumanteil ergibt im allgemei- 
nen eine höhere Permeabilität. Allerdings sind Eisensorten mit mehr als 4,5 %o 
Silizium sehr spröde und können nicht leicht kaltverformt werden, weshalb für 
die Kaltwalzung meist Eisensorten mit weniger als 4°/o Si verwendet werden. In 
Abb. 5 ist die Abhängigkeit der Bruchfestigkeit, des spezifischen Widerstandes, 
der Sättigungsinduktion und der Maximalpermeabilität von der Siliziumbei- 
mischung dargestellt. Die Sättigungsgrenze ist vor allem für Leistungstransforma- 


Nr, 12, 1953 FUNK UND TON 645 


BE 


toren wichtig, daher werden für diese Verwendung Bleche mit 2 bis 3 0/, Si be- 
vorzugt. Die Erhöhung des spezifischen Widerstandes bei höherem Silizium- 
gehalt ergibt zwar eine Verringerung der Wirbelstromverluste, jedoch kann dies 
auch durch Auswalzen auf eine dünnere Blechstärke erreicht werden. Von beson- 
derer Bedeutung für Übertragerkerne ist auch die Abhängigkeit der maximal er- 
reichbaren Permeabilität, die bei höherem Siliziumgehalt beachtlich zunimmt. 
Die Anfangspermeabilität ist in erster Linie von den Verunreinigungen sowie 
ven der Verarbeitung (Glühtemperaturen) abhängig. 


Die Verunreinigungen, die den größten Einfluß auf die Permeabilität haben, sind 
nichtmetallische Elemente, besonders Sauerstoff, Kohlenstoff, Schwefel u.a. Der 


e Anteil an diesen Stoffen muß bei der 


Bir Herstellung ständig kontrolliert wer- 


den und durch besondere Reinigungs- 
verfahren bei verschiedenen Her- 
stellungsstufen reduziert werden. 


Einen beachtlichen Einfluß üben Ver- 
unreinigungen mit anderen Elementen, 
vor allem Kohlenstoff, aus [5]. In 
Abb.6 zeigt die Kurve a) die Abhän- 
gigkeit der Permeabilität von der In- 
duktion für eine Eisensorte mittlerer 
Güte mit etwa 0,2°/o Gehalt an Koh- 
lenstoff. Kurve b) gibt den Permeabili- 
tätsverlauf für ein übliches Transfor- 
matorenblech mit 0,02 °%/o Kohlenstoff 
wieder, das bei etwa 900° geglüht 
wurde. Kurve c) gilt für das gleiche 
Blech, jedoch nach mehreren Stunden 
Glühung bei 1400° in Wasserstoff- 
atmosphäre; der Kohlenstoffanteil 
wurde dabei auf weniger als 0,001 °/o 
verringert, Dabei ergibt sich eine An- 
 fangspermeabilität von 1500 bis 2000. 

Durch geeignete Behandlung können 

ADB; SERIE ae auch Werte bis etwa 4000 erreicht 

a) 0,2% C, b) 0,02% C, c) 0,001 % C werden. 


> 


“rn 6 BI 


Herstellung 


Während übliche Eisen-Siliziumsorten meist im Siemens-Martin-Ofen hergestellt 
werden, bevorzugt man für hochwertigere Sorten Induktions- oder Lichtbogen- 
öfen; teilweise wird die Schmelzung auch im Vakuum vorgenommen. Es ist stets 
eine genaue Kontrolle der Rohmaterialien sowie der Schmelzbedingungen erfor- 
derlich, da bereits beim Schmelzvorgang ein bestimmter Reinheitsgrad eingehal- 
ten werden muß. Die Gußstücke werden bei hohen Temperaturen zu Platten von 
etwa 5 bis 10 mm ausgewalzt. Bei Legierungen mit mehr als 2,5 °/o Siliziumgehalt 
darf die Abkühlung nur langsam erfolgen. Vor Beginn der Weiterverformung 
wird vielfach eine Glühung bei Höchsttemperaturen (etwa 1500°) vorgenommen. 
Es hat sich herausgestellt, daß dadurch der Qualitätsausfall des Endproduktes 
verbessert und außerdem gleichmäßiger wird [7]. Das eigentliche Kaltwalzver- 


646 Nr. 12, 1953 FUNK UND TON 


fahren besteht im einzelnen aus mehreren Walzdurchgängen, wobei mit jedem 
Walzdurchgang eine etwa zwei- bis vierfache Dehnung erzielt wird. Die Material- 
stärke geht dabei dementsprechend auf etwa 40 bis 25 %/o zurück. An jeden Walz- 
durchgang schließt sich eine Zwischenglühung bei Temperaturen von 900° bis 
950° an, die vor allem die Kristallstruktur wiederherstellen soll. Nach dem Aus- 
walzen auf die endgültige Blechstärke wird gewöhnlich eine Glühung in feuchter 
Wasserstoffatmosphäre vorgenommen, welche wesentlich zur Verringerung des 
Kohlenstoffanteiles beiträgt. Die entscheidende Ausrichtung der Kristalle erfolgt 
in einer Schlußglühung bei 1100 bis 1200° mit anschließender, langsamer Ab- 
kühlung im Ofen. Diese Glühung wird vorteilhafter in einer reinen Wasserstoff- 
atmosphäre vorgenommen. Bei guten Legierungen gelingt es, damit den Kohlen- 
stoff bis auf 0,005 °/o und weniger zu verringern. Die Schlußglühung muß stets 
nach der letzten Bearbeitung, also auch nach dem Wickeln der Bandkerne, er- 
folgen. 

Seit den ersten Versuchen zur Herstellung von kaltgewalzten Siliziumblechen 
wurde eine Reihe von verschiedenen Verfahren entwickelt, die sich haupt- 
sächlich durch die Zahl der Walzdurchgänge und die Temperatur der Glühungen 
unterscheiden. Teilweise werden auch die ersten Walzdurchgänge als Warm- 
walzungen vorgenommen, da dies bei den größeren Materialstärken herstellungs- 
mäßig einfacher durchgeführt werden kann. 

Die Isolation der Bleche erfolgt heute meist auf chemischem Wege (Phosphat- 
verfahren) oder durch eine bei der Schlußglühung erzeugte Oxydschicht. Von 
verschiedenen Herstellern wird neuerdings auch eine Magnesiaschicht auf- 
gebracht, die durch Oberflächenoxydation eine glasartige Silikatschicht mit guten 
Isolationseigenschaften ergibt [6]. Papier- oder Lackisolation, wie diese vielfach 
noch bei Dynamoblechen verwendet wird, ist für kaltgewalzte Bleche ungeeignet 
und weist außerdem einen höheren Isolationsfüllfaktor auf. 


Kernformen 

Die Richtungsabhängigkeit der Permeabilität von anisotropen Werkstoffen macht 
es erforderlich, daß die Magnetisierung nur in der Vorzugsrichtung vorgenom- 
men wird. Bei üblichen Schnittformen, z.B. M-Schnitte nach DIN 41 302, die aus 
Blechtafeln oder Streifen ausgestanzt werden, erfolgt jedoch die Magnetisierung 
längs und quer zur Walzrichtung. Dabei ergibt sich ein Mittelwert der Permea- 
bilität, der keine Verbesserung darstellt, Daher sind diese Schnittformen für kalt- 
gewalzte Eisen-Silizium-Werkstoffe als ungeeignet zu bezeichnen. 

Die Verwendung von gewickelten Ringkernen, wie diese bisher für solche Le- 
gierungen gebräuchlich waren, bedingt eine umständliche Art der Wicklungs- 
aufbringung durch Spezialmaschinen. Die Herstellung solcher Wicklungen 
verursacht wesentlich mehr Kosten als übliche Lagenwicklungen. Daher ist es 
erklärlich, daß diese Kernformen bisher nur für Sonderzwecke angewendet 
wurden, wo höhere Anforderungen einen Mehraufwand rechtfertigen können. 


Schnittbandkerne, die sich bereits in den Vereinigten Staaten bewährt 
haben und neuerdings auch in Deutschland hergestellt werden, verbinden die 
leichte Herstellbarkeit von gewickelten Bandkernen aus anisotropen Werkstoffen 
mit einfachen Bewicklungs- und Montagearten. Derartige Kerne werden als 
Rechteck- oder Ovalkerne hergestellt. Ihre Hauptabmessungen entsprechen 
gleich großen M- bzw. U/I-Kernen, so daß auch gleiche Wickelkörper verwendet 
werden können. Wie aus Abb. 7 ersichtlich ist, besteht auch die Möglichkeit, 
zwei Schnittbandkerne zusammen als M-Kern zu verwenden. Dabei ergibt sich 
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ZiReihr eine geringe Streuung, vor 
?kemers| allem, wenn nur eine Wicklung 


sen inspule 
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verwendet wird. Wirtschaft- 
licher ist jedoch meist die Ver- 
wendung eines Kernes. Die Auf- 
teilung der Wicklungen auf 
zwei gleiche Teile um je einen 
Schenkel ergibt fast immer aus- 
reichende Symmetrie bei gleich- 
zeitiger Verringerung der Streu- 
ungs- und Kupferverluste. Zur 
k Montage werden solche Kerne 
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Abb. 7. Lieferformen von Schnittbandkernen der völlig vermeiden läßt. Der dabei 
Vakuumschmelze (Hanau) auftretende restliche Luftspalt 
kann bis auf etwa 3 um je 
Schnittstelle verringert werden. Bei größeren Kernen und für viele Ver- 
wendungszwecke ist jedoch oft ein größerer Luftspalt zulässig, so daß für 
die Bearbeitung der Schnittflächen dann nur ein geringerer Arbeitsaufwand 
erforderlich ist, 
Besonders für Übertrager ist meist weniger eine hohe Maximalpermeabilität als 
eine hohe Anfangspermeabilität und eine geringe Abhängigkeit der Magnetisie- 
rung von der Feldstärke erwünscht. Die Kurvea der Abb. 8, die für einen aniso- 
tropen Werkstoff in einem ungeschnittenen Ringkern gilt, ist für solche Zwecke 
somit nicht als sonderlich günstig zu bezeichnen. Die bei Schnittbandkernen mit 
verschiedener Feinheit der Schnittstellen erreichten Permeabilitätswerte (Kur- 
venb und c) sind für die meisten Zwecke wesentlich günstiger. Darüber hinaus 
läßt sich durch eine zusätzliche Vergrößerung des Luftspaltes, z.B. durch 
Zwischenlegen von Isolationsplättchen, eine weitere Linearisierung des Per- 
meabilitätsverlaufes erzielen. 
Die Permeabilität weist dabei wesentlich höhere Werte auf als etwa isotrope 
Werkstoffe hoher Güte (Kurve d). Auch die in Abb. 9 dargestellten Permeabilitäts- 
kurven von verschiedenen Übertragerwerkstoffen beweisen die Überlegenheit 
der kaltgewalzten Bleche. 
In Fällen, wo ein zusätzlicher Gleichstrom über die Primärwicklung fließt, z.B. 
bei Ausgangsübertragern im Anodenkreis einer Röhre, interessiert in erster 
Linie die reversible oder Überlagerungspermeabilität. Man versteht darunter 
die Wechselfeldpermeabilität für kleine Wechselfeldstärken bei gleichzeitiger 
Vormagnetisierung durch eine (größere) Gleichfeldstärke. Die Überlagerungs- 
permeabilität nimmt im allgemeinen mit zunehmender Gleichfeldmagnetisierung 
ab. Wie aus den Kurven der Abb. 10 ersichtlich ist, ergeben auch hier anisotrope 
Werkstoffe wesentlich günstigere Werte als übliche Legierungen. 
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Folgerungen 


Von verschiedenen Herstellern werden anisotrope Werkstoffe angeboten, deren 
Permeabilität mehr als doppelt so hoch ist als die hochwertiger Eisen-Silizium- 
legierungen und das häufig verwendete Dynamoblech der QualitätIV um etwa 
das Vierfache übertrifft. Im letzteren Fall ergibt sich, daß bei Verwendung 
gleicher Kerngrößen und Windungszahlen mit diesen Kernwerkstoffen etwa die 
drei- bis vierfache Induktivität erreicht werden kann und damit eine ebenso 
große Verschiebung der unteren Grenzfrequenz. Außerdem ist es möglich, bei 
gleicher Kerngröße die Kupferverluste zu verringern, die bei üblichen Über- 
tragern bis zu 30 °/o ausmachen können. Bei einer Erhöhung der Permeabilität um 
das Vierfache ist zur Erzielung der gleichen Induktivität nur die halbe Windungs- 
zahl erforderlich. Durch Wahl eines größeren Drahtdurchmessers gelingt es dann, 
die Kupferverluste ungefähr um 75°/o zu verkleinern. Andererseits ist es aber 
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Abb. 9. Permeabilität von Eisen-Silizium- 


Abb. 8, Einfluß der Schnittstellen auf die 
Permeabilität von Silizium-Eisen 
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Abb. 10. Reversible Permeabilität von Silizium- 
eisen 
a) anisotroper Werkstoff (Hipersil) 
b) isotroper Werkstoff A 1 DIN 41301 
c) isotroper Werkstoff Dyn. IV DIN 46 400 
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auch möglich, die Verringerung der Windungszahlen zu einer Herabsetzung der 
Wickelhöhe auszunützen. Dadurch kann nötigenfalls die Streuinduktivität des 
Übertragers verkleinert werden, die vor allem bei Breitbandübertragern uner- 
wünscht ist. Schließlich wird es fast immer möglich sein, mit kleineren Kern- 
größen auszukommen, ohne die Übertragungseigenschaften zu beeinträchtigen. 
Dies ist besonders für die heute vielfach geforderten Miniaturabmessungen von 
Bauteilen von Bedeutung. Die Verwendung anisotroper Kernwerkstoffe bietet 
somit für die Entwicklung von Übertragern eine Reihe von vorteilhaften Mög- 


lichkeiten. 
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Weitere anisotrope Übertragerwerkstoffie 


Die Erscheinung der magnetischen Anisotropie ist, wie bereits erwähnt, nicht 
auf Eisen-Siliziumlegierungen beschränkt. Besondere Beachtung fand diese 
Eigenschaft auch bei Eisen-Nickellegierungen. Vorzüglich bei gleicher Auf- 
teilung der Legierungsbestandteile (50 °/o Ni-Fe) entsteht ein Werkstoff, dessen 
Ausrichtung der Kristallstruktur durch genau abgestimmte Walz- und Glüh- 
vorgänge praktisch einem endlosen Einkristall entspricht. Es ergibt sich daher 
in der Walzrichtung und quer dazu eine nahezu rechteckige Hysteresisschleife 
mit hoher Sättigungsinduktion, sowie kleiner Koerzitivkraft. Derartige Werk- 
stoffe werden hauptsächlich für Sonderzwecke, wie Magnetverstärker, Trans- 
duktoren sowie zur Speicherung von Ergebnissen und für Zählaufgaben in elek- 
tronischen Rechenmaschinen verwendet. 


Zusammenfassung 


Die Abhängigkeit der Permeabilität von Eisenkristallen von der Feldrichtung 
wird als magnetische Anisotropie bezeichnet. Durch geeignete Kaltwalz- und 
Glühverfahren ist es möglich, diese Erscheinung bei Eisen-Siliziumlegierungen 
für eine wesentliche Verbesserung der Permeabilität auszunützen, insoweit, als 
dabei eine Ausrichtung der Würfelkanten in die Walzrichtung erfolgt. Besondere 
Beachtung erfordert die Reinheit des Werkstoffes. Die magnetischen Eigen- 
schaften von kalt- und warmgewalzten Eisen-Siliziumlegierungen werden mit- 
einander verglichen. Die neuerdings aufkommende Verwendung von Schnitt- 
bandkernen ermöglicht die Ausführung von Übertragern einfacher Bauart mit 
hochwertigen Eigenschaften bei kleinsten Abmessungen. 
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Patent-Anmeldungen 


21a%, 29/06. K 14 923 

2A 253. 15. 10. 93 

W. Krefft AG; „Überlagerungs- 
empfäng. einfach. Bauart ohne 
NF-Vorverstärkerstufe“ (4) 


21a, 9/01. T 5921 

15@3.52 22.10.53 3 

Telefunken Ges. f..drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Oszillator- 
schaltg. f. UKW" (6) 


21a#, 15. H 14 941 

5. 1. 53% 22.-107753 

Hagenuk Hanseatische Appa- 
ratebau-Ges. Neufeldt & 
Kuhnke GmbH; „Verf. u. 
Schaltungsanordng. z. elek- 
tron. steuerb. Frequenzmodu- 
lat. einer Wechselspanng.“ (7) 


21g, 11/02. S 27 340 

23.2, 52 22, .10..53 

S& H; „Verf. z. Herstellg. v. 
Transistoren“ (5) 


2lal, 36. L 10612 
89112. 51.229,210,53 


C. Lorenz AG; „Schaltungsan- 
ordng. z. Empfang v. Signa- 
len in Impulsmodulations- 


systemen" (7) 


21a#, 9/01. S 11 863 

15. 9. 43 _29. 10. 53 

S & H; „Anordng. z. Erzeugg. 
ultrakurz. elektr. Wellen, 
insb. v. Zentimeterwellen“ (8) 


21a, 14/01 T 6483 

220 7 .52..29210.253 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Schaltg. z. Fre- 
quenzmodulat. eines HF-Gene- 
rators” (12) 
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2la#, 15. L 13 465 

252. 9852772940753 

C. Lorenz AG; „Anordng. z. 
Modul. v. UKW“ (5) 


21a®, 24/01. T 6167 

10,75..5229210.53 

Telefunken Ges, f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Oszillator eines 
Überlagerungs-Empfängers f. 
d. UKW-Empfang“ (7) 


21a%, 29/01. B 20 747 
10. 6. 52 29. 10. 53 
Blaupunkt-Werke GmbH; 
„Schaltg. f. d. wahlw. Empfang 
v. FM- u. AM-Sendg.“ (5) 


21a®, 29/01. T 6311 

10, 6..52 29. 10. 53 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Schaltg. z. Fre- 
quenzmodult. u./od. z. Er- 
zeugg. einer v. Frequenzän- 
derg. abhäng. Regelgröße (13) 


21a#, 29/03. B 15 499 

2026250.2297210.93 

Blaupunkt-Werke GmbH; „Um- 
schaltb. Überlagerungsemp- 
fäng., b. d. f. d. Empfang d. 
langwell. u.d. UKW-Schwingg. 
versch. Regelschaltg. vorge- 
sehen sind” (6) 


21a®, 29/03. T 5621 

19.1. 52729,210. 53 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Einrichtg. z. 
selbsttät. Schwundregelg.” (5) 


21la4, 74. B 8722 

21: 8: 407.29 10,53 

Blaupunkt - Elektronik GmbH; 
„Hohlrohr-Eichleitg. m. ein- 
stellb. Dämpfg." (5) 


2la%*, 74. B 17 935 

30411051029710.453 

(Großbrit.: 5. 12. 50) 

British Insulated Callender's 
Cables Ltd.; „Endnetzwerk f. 
HF-Kabel“ (12) 


2la®, 74. T 5936 

19532522 .29710553 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Kopplungs- 
element f. d. Übertragg. einer 
elektr. Schwingg. sehr hoher 
Frequenz” (8) 


2la®, 9/02. B 8677 

29462 A475.1153 

Blaupunkt - Elektronik GmbH; 
„Vielschlitzmagnetfeldröhrem. 
einer an d. Anodensegmente 
angekoppelt. Lecherleitg. als 
Schwingungssystem“ (5) 


21a#, 9/02. B 11 824 

29, 4,:400.5. 11.53 

(USA: 20. 4. 39) 

The Board of Trustees of the 
Leland Stanford Junior Uni- 
versity; „Einrichtg. z. Er- 
zeugg. od. Verstärkg. v. HF- 
Schwingg." (23) 


21a%, 29/50. Sch 2814 

18.2 9A 29-11.793 

Georg v. Schaub, Immenstadt 
(Bay.); „Bandabstimmanordng. 
f. kurze Wellen“ (6) 


21la®, 48/41. F 4302 

30.29.507 5.11.°53 

(USA: 7. 5.42) 

International Standard Electric 
Corp.; „Gleitwegbake" (8) 
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74b, 8/02. A 17821 

29:41 5, 11200 

(Frankr.: 14. 5. 40) 

Aktienges. Brown, Boveri & Cie, 
Baden (Schweiz); „Einrichtg. 
z. Umwandlg. einer fernzu- 
übermittelnd. physikal. Meß- 
größe in eine ihr verhältnis- 
gleiche Frequenzänderg.“ (8) 


21d2, 12/01. S 4260 

3.6. 42, 42..11.53 

SSW; „Anordng. z. Umformg. 
v. Gleichstrom in Wechsel- 
strom m. mechan. bewegt. 
Kontakten” (14) 


21d2, 12/01. S 4261 

11. 8. 44 ‚12. 11. 53 

SSW; „Selbsttät. Steueranordng. 
f. mehrphas. Kontaktumformer 
m. Schaltdrosseln“ (6) 


21d2, 12/01. 


S 4328 

20.210.744 12.1153 

SSW; „Selbsttät. Steueranordng. 
f. mehrphas. Kontaktumfor- 
mer" (4) 

21d2, 12/01. S 4344 

10. 10. 44 12. 11. 53 

SSW; „Selbsttät. Steueranordng. 
f. mehrphas. Kontaktumfor- 
mer” (5) 

21d2, 12/01. S 6134 

65.9. 41712. 912.53 

SSW; „Mehrphas. Wechselrich- 
ter" (4) 

21d2, 12/01. Sch 5306 

13: 1, 41 12. 11,593 

AEG; „Vorrictg. z. Erzielg. 
einer funkenlosen Kommutat. 
b. Synchrongleichrichtern" (30) 

21d2, 14/01. S 4671 
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SSW; „Kontaktumformer z. Um- 
formen v. Wechselströmen in 
solche anderer Frequenz“ (11) 


21g, 11/02. L 12 305 

025.52 42,41, 53 

Licentia Patent-Verwaltg.GmbH,; 
„Verf. z. Herstellen eines 
elektr. u. mechan. stabilen 
Kontaktes zwischen einem 
Halbleiter u. einem Metall“ 
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18.77.52 12, 117553 

Licentia Patent-Verwaltg. GmbH; 
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zellen bestehende Trocken- 
gleichrichter“ (2) 


2ig, 34 A 11 394 

1554.43. 122 11,99 

AEG; „Elektr. Weiche m. zwei 
Ausgängen m. vorgeschriebe- 
ner Betriebsdämpfg.“ (20) 


2ig, 34. S 18408 

528.50. 12, 11,53 

(Frankr.: 14. 3. 45) 

Societe Alsacienne de Construc- 
tions Mecaniques; „Dämp- 
fungsnetzwerk“ (11) 
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2la#, 15. 897 431. 

28. 5. 42 

S & H; „Schaltungsanordng. z. 
Frequenz- bzw. Phasenmodu- 
lat. v. Dezimeterwellen unt. 
Verwendg. v. steilheitsge- 
steuert. Blindwiderständen“ 


S 3222 


21a#, 16/02. 897 432. T 5328 

23. 11. 51 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Schaltg. z. 
wiederholt. Änderg. d. Fre- 
quenz einer HF-Schwingg. zwi- 
schen zwei Alternativwerten* 


21a#, 29/01. 

14. 5. 49 

S & H; „Schaltungsanordng. z. 
Frequenznachstellg. in Emp- 
fangsanlagen f. frequenzum- 
getastete Telegraphiesender" 


897 433. p 42 734 D 


21a, 29/01. 
23. 30/88 
(USA: 26. 5. 50) 

International Standard Electric 


897 722. J 4178 


Corp.; „Frequenzdiskrimina- 
tor" 

21a#, 29/01. 897 854. S 2929 

25. 4. 50 

S& H; „Demodulator f. fre- 


quenzmodul. HF-Schwingg.” 


2la#, 29/02. 897 855. p 10 792 D 

2. 10. 48 

S & H; „Audionempfäng. m. Va- 
riometerabstimmg., Rückkopp- 
lungs- u. Lautstärkeregelg.“ 


21a®, 29/50. 897 723. S 11 357 

24. 3. 43 

S& H; „Verstärker f. hohe Fre- 
quenzen“ 


21at, 46/06. 898 012. E 2374 
16. 2. 35 
(Großbrit.: 15. 2. u .27. 7. 34) 


Electric & Musical Industries 
Ltd.; „Einrihtg. z. Unter- 
drücg. v. Störströmen auf d. 
Außenleiter eines koaxialen 
HF-Kabels“ 


21e, 29/10. 897 448. S 23 193 
19, 5. 51 
S & H; „Meßanordng. z. Er- 


mittlg. v. Änderg. d. Wellen- 
widerstandes elektr. Leitg. 
durch Aussendg. eines Prüf- 
impulses auf d. Leitg.“ 


74d, 6/04. 

29. 4. 41 

Atlas-Werke AG; „Longitudinal- 
Schwinger, insb. Magneto- 


897 525. A 2552 


striktionsshwing. f. Unter- 
wasserschall, u. Schallab- 
schirmg., insb. f. derart. 
Schwing.“ 


21a2, 14/01. 898 458. L 5006 

27. 10. 44 

C. Lorenz AG; „Schutzeinrichtg. 
f. Lautsprecherchassis geg. 
Schuß-Schall-Einwirkg. 


21a2, 14/02. 

18:7. 51 

R. Bosh GmbH; „Anordng. d. 
Mikrofons v. Lautzeichenemp- 
fäng.” 


898 318. B 15 895 


21a2, 16/03. 

2511041 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „Vorrictg. z. stereo- 
phon. Schallübertragg." 
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2la#, 6/02. 898 157. W 3413 
31. 8. 50 
H. Wöüstner, Stuttgart-Vaihin- 


gen; „Anordng. z. Teilg. u. 
Vervielfachg. v. Frequenzen 
u. Frequenzbändern“ 


21a#, 6/02. 898 319. S 6876 

27. 8. 40 \ 

S & H; „Von einer Fremdfre- 
quenz mitgezogener Schwin- 
gungserzeuger“ 
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21a®, 35/14. 

2. 10. 48 

S & H; „Verstärkerschaltg. m. 
stabilis. Gittervorspanng." 


898 766. p 9010 D 


21at, 38. 898 601. 

18. 4. 45 

S & H; „Koaxiale Gleichrichter- 
anordng.“ 


S 12 073 


21a, 75. 

13.,5.743 

Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 
graphie mbH; „Dezimetergerät 
m. einer v. außen in d. Innere 
ragenden Bedienungsachse" 


898 767. T 5248 


21e, 29/10. 898 783. S 22 274 
Do 
S & H,; „Meßanordng. z. Er- 


mittlg. v. Änderg. d. Wellen- 
widerstandes elektr. Leitg. 
durch Aussendg. eines Prüf- 
impulses auf d. Leitg. u. Aus- 
wertg. eines reflekt. Anteils 
d. Energie d. Prüfimpulses n 
Intensität, Phasenlage u. Lauf- 
zeit" 


2l1e, 31. 898167. R 2228 

24. 1.45 

Rohde & Schwarz; „Anordng. zZ. 
Kompensat. d. Kapazität eines 
Gleichrichters üb. einen mög- 


lichst großen HF-Bereich z. 


Herstellg. eines Spannungs- 
messers" 

21e, 36/10. 898169. R 8325 

190 2.52 


Rundfunk - Technisches Institut 
GmbH; „Verf. z. Untersuchg. 
elektr. Übertragungseinrichtg. 
m. Hilfe v. Stoßwellen defin. 
Form, insb. v. Rechtecks- 
wellen” 


2le, 36/10. 898 472. B 17 041 

..:10,251 

Rohde & Schwarz; „Anordng. 2. 
Messg. d. Welligkt. u. d. 
Leistg. auf Leitg., sowie z, 
Messg. v. Impedanzen auf d. 
Grundlage d. getrennt. Messg. 
d. hinlaufend. u. rücklaufend. 
Welle” 


21g, 13/17. 898191. S 23 033 
6.5.51 
S & H; „Elektronenröhre f. sehr 


kurze Wellen“ 
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21g, 13/17. 

1307251 

S& H; „Elektronenröhre f. sehr 
kurze Wellen“ 


898 635. S 23 924 


21g, 34. 898206. S 12225 

Dr TA 

S & H; „Anordng. z. Vermeidg. 
v Reflexionsdämpig. im 


Durchlaßbereich eines Filters” 


21g, 34. 898 339. J 3848 

29. 9.51 

(USA: 27. 3. 50) 

International Standard Electric 


Corp.; „HF-Filter in Verbindg. 


m. einem HF-Wellenleiter“ 
2i1g, 34. 898645. H 5511 
23.9.50 
(USA: 12.3. 45) 


Hazeltine Corp.;„ Verzögerungs- 
netzwerk m. einem einen 
leitend. Stoff enthaltend. lang- 
gestreckten zylindr. Kern u, 
einer längs d. Kernes ver- 
teilten Wicklg.“ 


21g, 34. 

29. 9. 43 

S & H; „Elektromechan. Band- 
filter" 


898 646. S 12142 


21a2, 18/06. 898 925. A 14 750 
1571251 

(Schweiz: 22. 12. 50) 

Albiswerk Zürich; „Verstärker 


m. bedingt 
kopplig.“ 


stabiler Gegen- 


21a2, 18/07. 899 050. A 12 213 

13. 5. 44 

AEG; „Schaltg. z. Regelg. d. 
Verstärkungsgrades v. Ver- 
stärkern ohne Beeinflussg. d. 


Innenwiderstandes” 


21a?, 18/07. 

18. 12. 40 

Electrical Fono Films Co. Ak- 
tieselskab, Kopenhagen; 
„Hilfsschaltg. z. Erzeugg. einer 
Regelspanng. f. Apparate m. 
selbsttät. Dynamikregelg.“ 


8992051. E72773 


2la2, 36/13. 899 210. S 11483 

16. 11. 44 

S.&.H; „Verf. u.-Einrichtg. z. 
selbsttät. Regelg. d. Übertra- 
gungsmaßes v. elektri. Nach- 


richtenübertragungssystemen” 


21al, 36. 

AETeSt 

(Großbrit.: 3, 11. 50) 

NV Philips Gloeilampenfabrie- 
ken; „Vorrichtg. z. Verstär- 
ken v. Spannungsimpulsen 
mittels einer Glimmentla- 
dungsröhre u. Glimmentla- 
dungsröhre dafür” 


899 672. N 4627 


21a2, 3. V 1971 

18. 5. 50 

Dr. ©. Vierling, Ebermannstadt 
(Ofr.); „Mit Kondensator- 
mikrofon frequenzmodul. Sen- 


der“ 


899 675. 


21a2, 3. V 3413 

26.9891 

Dr. ©. Vierling, Obermannstadt 
(Ofr.); „HF-Kondensator- 


mikrofon“ 


899 676. 


21a2, 13/01. 

2328,01 

S & H; „Verf. z. Erniedrigg. 
d. Resonanzfrequenz v. Laut- 
sprechermembranen“ 


899 678. S 24 529 


21a2, 14/04. S 24 618 

30, 8. 51 

S & H; „Schallwandleranordng. 
ın. gemeinsamem Wandler- 


system" 


899 679. 


21a?, 18/04. 899 516. K 10 952 

11.851 

W. Krefft AG; „Anordng. 2z. 
Klangfarbenregelg.“ 

2la#, 49. 899 684. N 3014 

14. 10. 50 

(Niederl.: 17. 10. 49) 

NV Philip's Gloeilampenfabrie- 
ken; „Verf. z. Übertragg. 


mehrerer Signale durch Im- 
pulsmodulat. u. üb. in Zeit- 
multiplex wirks.Übertragungs- 
kanäle u. z. diesem Zweck 
verwendb. Sendevorrichtg. u. 
Empfänger“ 


2lat#, 73, 899685. L 6323 

19. 11. 50 

C, Lorenz AG; „Wellenleit. f. 
elektromagnet. Oberflächen- 
wellen“ 

21e, 36/03. 899 832. S 11 404 

24.1.45 

S& H; „Verf. z. Bestimmg. d. 
Frequenz, insb. b. Impuls- 
sendern" 
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74b, 8/01. 899918. A 11 757 

25. 5. 38 

AEG; „Nach einem Kompen- 
sationsverf. arbeitend. Fre- 
quenzmesser“ 

21a®, 54. 900588. N 5131 

22.42092 

(Niederl.: 28.4. 51) 

NV Philips’ Gloeilampenfabrie- 
ken; „Übertragungssystem f. 
stereophon. Signale u. b. 


diesem System zu verwen- 
dende Sender u. Empfänger“ 


21a2, 18/07. 900 472. S 23 855 

8.7.51 

S & H; „Einrichtg. f. d. selbst- 
tät. Amplitudenregelg. in 
einem elektr. Übertragungs- 


system“ 


21e, 28/01. 

23. 10. 43 

AEG; „Schaltungsanordng. 2. 
Erzeugg. einer frequenzunab- 
häng. Phasendifferenz zwisch. 
zwei Wechselspanng.“ 


900 367. A 11 477 


21e, 36/02. 900 368. T 5264 
1. 7. 44 
Telefunken Ges. f. drahtl. Tele- 


graphie mbH; „Leistungsmeß- 


einrichtg. f. ultrakurze Wel- 
len“ 
21e, 36/03. 900 250. A 9201 
12.9. 41 


AEG; „Einrihtg. z. Messg. d. 
Phasenwinkels zwish. Wecd- 
selspanng. od. Wechselströ- 
men gleicher Frequenz" 


REFERATE 


Von den mit einem * versehenen Referaten 
können Fotokopien der Originalarbeiten gegen 
Voreinsendung des Betrages von DM-W 0,75 je 
Seite sowie des Einschreibeportos zur Ver- 
fügung gestellt werden. B 


In Fortsetzung des Berichtes über die Vorträge 
des Internationalen Elektroakustik-Kongressest) 
ist noch auf folgende bemerkenswerte Beiträge 
hinzuweisen, 


Tonaufzeichnung 

Einen zusammenfassenden Überblick über den 
Stand der Forschung auf dem Gebiet der Ton- 
aufzeichnung gab R. Vermeulen-Eindhoven. 
Nach seiner Darstellung sind drei Aspekte zu 
berücksichtigen: 

1. Die Technik, die durch Messung und Rec- 
nung erforscht wird. 

2. Die künstlerische Auswirkung, die der 
Ingenieur gerne in der gleichen Weise wie 
unter 1. erledigen will. Dies führt jedoch zu 
Irrtümern, 

3. Die wirtschaftliche Seite, die sich ebenfalls 
nicht exakt erfassen läßt, unbedingt aber be- 
rücksichtigt werden muß, da sie für die Lebens- 
fähigkeit des Geräts entscheidend ist. 
Folgende Faktoren sind der Meßarbeit zugängig: 
1. Frequenzbereich. 

2. Empfindlichkeit, stationärer Anteil des Lauts 
und Ausgleichvorgänge, 

3. Nichtlineare Verzerrung, 

4. Geräusch, 

5. Spielzeit. 

Bei der Untersuchung von Magnetton und 
Schallplatte ergibt sich die Frage, ob wir die 
möglichen Grenzen bereits erreicht haben. Man 
vergegenwärtige sich, daß die Beschleunigungen 
der Nadel bereits das tausendfache der Erd- 
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beschleunigung erreicht haben, das ist etwa 
das gleiche, wenn ein Auto mit 110 km/st Ge- 
Gchwindigkeit auf 25 cm abgestoppt wird, Die 
Kräfte lassen sich reduzieren, wenn man der 
Nadel einen Freiheitsgrad der Bewegung in 
vertikaler Richtung gibt. Die reduzierten trans- 
versalen Kräfte ermöglichen eine proportionale 
Reduktion der vertikalen Kraft, die die Nadel- 
spitze in Kontakt mit der Platte hält. Diese 
Kraft ist in Tonabnehmern bis zu drei Gramm 
herabgesetzt. 


Besondere Überlegungen erfordert die Wahl 
der Frequenzkurve, wenn man einen möglichst 
hohen Geräuschabstand erzielen will. Durch 
eine verzerrungsfreie Höhenanhebung bei der 
Aufzeichnung mit entsprechender Absenkung 
bei der Wiedergabe läßt sich das Geräusch be- 
trächtlich mindern. Jedoch führt eine weitere 
Anhebung, die eine Senkung des ganzen Pegels 
zur Vermeidung von Verzerrungen notwendig 
macht, wegen der notwendigen Verstärkung bei 
der Wiedergabe zu einer Geräuschsteigerung. 
Zwischen beiden Alternativen ist ein Kompro- 
miß zu finden, der von der Art der Musik ab- 
hängt. 


Nichtlineare Verzerrungen sind in der Musik 
störend, weniger wegen der Erzeugung neuer 
Harmonischer als wegen der Bildung unharmo- 
nischer Kombinationstöne, die man deshalb 
messen sollte. Die Zwischenmodulation zwischen 
einer sehr tiefen und einer sehr hohen Fre- 
quenz zu messen reicht nicht aus, da z.B. bei 
einer magnetischen Aufzeichnung eine tiefe Fre- 
quenz wegen der geringeren induzierten 
Spannung keine Modulation hervorruft. Besser 
ist es dann, den Differenzton zweier hoher 
Frequenzen zu messen. 


Das Bandrauschen — infolge unterschiedlicher 
Banddämpfung, ungleichmäßigem Kontakt zwi- 
schen Band und Kopf oder Bandlängsschwin- 
gungen — wird gedämpft durch eine frei- 
schwingende Rolle, die man leicht gegen das 
Band drückt. Besser ist es, die Reibung 
zwischen Band und Kopf mit der Geschwindig- 
keit zu erhöhen anstatt zu verringern, wie es 
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gewöhnlich bei trockener Reibung der Fall ist. 
Dieses Bandrauschen hat übrigens den gleichen 
Charakter wie das Rauschen bei der Puls-Code- 
Modulation und auch bei der Nullspur der 
fotographischen Tonaufzeichnung. 


Weiter untersuchte der Vortragende die Frage, 
wie weit die Informationstheorie nicht nur auf 
Sprache, sondern auch auf Musik anzuwenden 
ist. Er kommt zu einem negativen Ergebnis, 
denn nicht die Information ist wesentlich, etwa 
in dem Sinne wie sie in der Partitur enthalten 
ist. Dafür wäre bereits das Etikett auf der 
Schallplatte, z.B. „Schöne blaue Donau“ aus- 
reichend. Wir hören uns die verschiedenen 
Künstler deshalb an, weil uns die kleinen 
individuellen Abweichungen rhythmischer, 
dynamischer und agogischer Art, das Rubato, 
Intonations-Schwankungen usw. Teizvoll er- 
scheinen. Für das Musikhören ist gerade die 
“redundancy“ — das über die Information hin- 
aus Überflüssige wichtig, was einen absoluten 
Gegensatz zur Sprache darstellt. 


Neue Erkenntnisse zum Geigenklang 


Zwei Vorträge brachten neue Erkenntnisse zum 
Problem des Geigenklangs und führten damit 
einen Schritt weiter in dem ständigen For- 
schungsbemühen, das Klanggeheimnis altitalie- 
nischer Geigen zu lösen. 


So hat G. Pasqualini, Rom, interessante Ver- 
suche angestellt, der Bedeutung der Geigen- 
decke als dem wesentlichsten Träger der spezi- 
fischen Klangwirkung auf die Spur zu kommen. 
Er hat versuchsweise die Zargen aus Alumi- 
nium und den Boden auch einmal aus Blei aus- 
geführt, um die Einflüsse dieser Geigenbestand- 
teile auszuschalten. Es zeigte sich hierbei er- 
neut wieder der große Einfluß der Holzstärke 
der Decke, im geringeren Maße der des Lacks 
auf das Klangtimbre, nicht aber ein Einfluß auf 
die Lautstärke. Zwecks genaueren Studiums 
hat der Vortragende eine Decke von extremer 
Stärke — 18 mm — in einen normalen Geigen- 
körper mit Holzboden und Zargen eingesetzt 
und die Frequenzkurven aufgenommen. Dies 
geschah durch unmittelbare elektrostatische 
Erregung des Geigenkörpers, der an der Er- 
regungsstelle eine metallische Auflage bekam, 
Die angeregten Körperschwingungen wurden 
gleichfalls eiektrostatisch an einer anderen 
Stelle des Geigenkörpers gemessen. Dann 
wurde die Decke immer mehr abgearbeitet bis 
zu 2,5 mm und zwischendurch jeweils erneut 
die Frequenzkurven ‘gemessen. Ergebnis ist, 
daß mit zunehmender Verringerung der Decken- 
stärke die Frequenzkurve sich zu immer mehr 
Resonanzspitzen aufspaltet, die in der Ampli- 
tude zunehmen. Geigen mit derartigen Charak- 
teristika werden vom Künstler klanglich be- 
vorzugt, wie die Spielproben ergaben. 


Die direkte Anregung des Körpers ermöglichte 
es, auch die Resonanzmaxima außerhalb des 
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Spielbereichs, also unterhalb 194 Hz, zu er- 
mitteln. Es zeigten sich solche Maxima in der 
Gegend von 5065 Hz und 125 --- 135 Hz, 
Wurde nur die Geigendecke allein — d.h. im 
nichteingebauten Zustand — erregt, so blieb 
das zweite Maximum erhalten, während das 
erste fast verschwand, ein Beweis, daß es von 
der im Körper eingeschlossenen Luft herrühren 
muß, während das andere Maximum auf die 
Eigenschwingung der Decke zurückzuführen ist. 
Mit der Aufspaltung der Resonanzkurve und 
Versteilerung der Resonanzmaxima wird die 
Dauer der Ausgleichsvorgänge verlängert. 


Von anderen Gesichtspunkten geht E. Skudrzyk, 
Wien, aus, um die Qualität guter Geigen zu 
beurteilen. Das Holz der alten Instrumente be- 
sitzt eine sehr geringe Dämpfung bei tiefen 
Frequenzen, eine sehr große bei hohen Fre- 
quenzen. So meint der Vortragende, daß der 
Klang der alten Instrumente einerseits trag- 
fähig ist und andererseits weich und warm 
wirkt. Lackieren führt zu einer Erhöhung der 
Dämpfung bei hohen Frequenzen und bringt 
daher den Klang frischer Instrumente dem alter 
Geigen näher. Die mangelhafte Tragfähigkeit 
neuer Instrumente läßt sich jedoch durch den 
Lack nicht verbessern. Wenn das frische Holz 
alt wird, verliert der Lack seine Bedeutung, 
und es ist wahrscheinlich, daß die alten Instru- 
mente auch ohne Lack vollkommen gleich 
klingen würden. 


Auf dem Gebiet der Klangerzeugung wurden 
weitere wesentliche Beiträge von M. Grülz- 
macher über dieKlänge von Glocken und Orgeln 
sowie von J. M. A. Lenihan und S. MacNeill 
über die Merkwürdigkeit der nichtdefinierten 
Tonskala beim Dudelsack beigesteuert. 


Neue raumakustische Kriterien 


Die raumakustischen Vermessungen der letzten 
Jahre haben gezeigt, daß die Nachhallzeit kein 
ausreichendes Kriterium für die „Hörsamkeit” 
eines Saales ist. Man sucht nunmehr die 
Homogenität des Schallfeldes — auch als „Diffu- 
sion“ bezeichnet — als weiteres Kriterium ein- 
zubeziehen und in der Maßeinheit “Frequency 
Irregularity“ (FI) nach Bolz und Roop zu er- 
fassen. Für die Messung wird an einem Ende 
des zu untersuchenden verkleinerten Raum- 
modells ein Tongenerator mit Lautsprecher 
aufgestellt, am anderen Ende ein Kondensator- 
Mikrofon mit angeschlossenem Pegelschreiber 
(Vorschub 1-5 Hz/s). Es ergeben sich dann 
Kurven nach Abb. 1 für Räume, deren Wände 
mit verschiedenen Diffusoren ausgestattet sind. 
Die FI ist definiert als die Summe der Differen- 
zen in db zwischen allen Maxima- und Minima- 
punkten der Frequenzkurve, dividiert durch das 
gemessene Frequenzband. So ergab sich z.B. 
für kleinere Studios 1-3 db/Hz und für 
Studios schlechter Akustik 5 --- 10 db/Hz. 


Da die Ausmessung der Kurven eine lang- 
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Abb. 1: Frequenzkurven eines Modellraums mit verschiedenen Diffusoren. Von oben nad unten: 
leerer Raum, Diffusoren rechtwinklig, halbkreisförmig, dreieckförmig 


® 


Abb. 2. Meßergebnisse derDiffusion der 
Räumenac Abb,.1 


leerer Raum 


FIldb/Hz] —— 
R=)} 
2 


04 
..-... dreieckförmiger Diffusor 

02) ——— 4 — de] 000 nn halbkreisförmiger Diffusor 

’ — — — rechteckförmiger Diffusor 
wierige Arbeit ist, hat Brüel & Kjaer (Däne- einem Kontaktstreifen versehen, daß die Aus- 
mark) ein Verfahren der automatischen Aus- schläge des Meßsystems Kontakte betätigen 
wertung entwickelt, über das Per V. Brüel und und dementsprechend die Größe der Ausschläge 
in anderem Zusammenhang W. Furrer, Schweiz, durch einen elektronischen Zähler erfaßt und 


berichteten. Der Pegelschreiber ist derart mit summiert werden. Die Auswertung über be- 
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stimmte Zeitintervalle, z. B. der Mittelwert über 
10 s, erfolgt wiederum mittels eines Registrier- 
geräts als Kurve. Abb. 2 stellt die so erhal- 
tene Auswertung der Kurve 1 dar. Man sieht 
daraus, daß der leere Raum die größte FI hat. 
Im tiefen Frequenzbereich sind rechteckige 
Diffusoren am günstigsten, dreieckförmige am 
schlechtesten. Im hohen Bereich sind die recht- 
eckigen nicht so gut wie die halbkreisförmigen, 
aber immer noch besser als die dreieckförmigen. 
Besondere Maßnahmen sind vorgesehen, um 
den Schalldruck konstant zu halten und lineare 
Skalen für die Zählung zu erhalten. F. Winckel 


Vorstufen und Endstufenmodulation 


Nach einem Vortrag von Herrn Dr.-Ing 
W. Burkhardtsmaier, gehalten auf der 
Tagung der Fernseh-Technischen Gesell- 
schaft in Bad Königstein. 


Beim Fernsehsender bestimmt die Wahl der 
Stelle. an der man die Modulation vornimmt, 
weitgehend den Aufbau des ganzen Senders. 


Bei Endstufen-Modulation erscheinen als wesent- 
liche Teile neben der Sender-Endstufe der 
Modulationsverstärker sowie ein vom übrigen 
Teil des Senders getrenntes Restseitenband- 
filter, demgegenüber treten die hochfrequenten 
Vorstufen zurück. 


Moduliert man dagegen in einer Vorstufe, so 
ergibt sich als Hauptmerkmal der hochfrequente 
Verstärkerzug von der Modulationsstufe bis 
zur Endstufe des Senders. Die Restseitenband- 
filterung wird dabei ganz oder zum größten 
Teil innerhalb dieses Verstärkerzuges vorge- 
nommen, indem die Schwing- und Koppelkreise 
zwischen den Stufen als Bandfilterkreise aus- 
geführt werden. Zu dem oft angestellten Ver- 
gleich beider Senderarten ergeben sich neue 
Gesichtspunkte durch die vor einiger Zeit 
erfolgte Inbetriebnahme zweier englischer Groß- 
sender ungefähr gleicher Leistung und Qualität, 
von denen der eine in der letzten, der andere 
in der viertletzten Stufe moduliert wird. Die 
wesentliche Vorteile sind: 


bei Vorstufen-Modulation: geringere 
Anlagekosten, besserer Wirkungsgrad und ge- 
ringere Gesamftzahl der Röhren; 


bei Endstufen -Modulation: übersicht- 
licherer Aufbau, einfachere Bedienung, leichtere 
Fehlereingrenzung in Störungsfällen. 


Den beiden letzten Punkten werden beim 
Fernsehsender große Bedeutung zugemessen. 
Bei kleineren und mittleren Leistungen wird 
deshalb Endstufen-Modulation vielfach vor- 
gezogen. Erst längere Betriebserfahrungen 
können jedoch zeigen, ob auch bei sehr großen 
Leistungen der größere Aufwand für diese 
Modulationsart gerechtfertigt ist. 
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Kritischer Vergleich der verschiedenen 
Verfahren zur Fernsehübertragung von 
Filmen 


Nach einem Vortrag von Herrn Dr. R. 
Theile, gehalten auf der Tagung der Fern- 
seh-Technischen Gesellschaft in Bad König- 
stein. 


Aufbau und Arbeitsweise der Filmabtastgeräte 
wurden zunächst besprochen. Die verschiede- 
nen Anordnungen ergeben sich aus den Kom- 
binationen der Arten des Filmtransportes mit 
den Methoden der Fernsehabtastung des Bild- 
teldes. Als Abtastverfahren gibt es die Methode 
der Bildpunktausblendung (image dissector), 
die Punktlichtabtastung (flying spot scanning) 
und das Verfahren mit Zwischenschaltung eines 
Ladungsbildes (Speicherröhren). Der Filmtrans- 
port kann ruckweise oder kontinuierlich er- 
folgen. 


Die Wertung und Kritik der einzelnen Ver- 
fahren erfolgt einerseits nach optisch-mechani- 
schen Gesichtspunkten und andererseits im 
Hinblick auf die erreichbare Bildqualität. Die 
Bildgüte läßt sich charakterisieren durch Schärfe 
(Auflösung), Störabstand, Zahl der unterscheid- 
baren Graustufen und deren Verteilung im 
Schwarz-Weiß-Intervall (Gradation), Geometrie, 
Übertragung der mittleren Bildhelligkeit bzw. 
Konstanz des Schwarzpegels, Auftreten von 
Störsignalen, Bildstand, Flimmereffekte usw. 


Der Vergleich ergibt, daß die Geräte mit ein- 
facher Optik und Mechanik meist nur mit 
den komplizierteren und weniger fehlerfreien 
Fernsehabtasteinrichtungen zusammenarbeiten 
und umgekehrt. So arbeiten z. B. gewöhnliche 
Maschinen mit normalem Filmschaltwerk 
(Transport ruckweise) nur mit den relativ 
komplizierten Ladungsspeicherröhren, während 
andererseits bei Anwendung der einfacheren 
Punktlicht-Abtastmethode ein schwieriger 'Film- 
transportmechanismus benötigt wird (Schaltung 
mit extrem hohem Schaltverhältnis oder kon- 
tinuierlicher Ablauf mit periodisch umschalt- 
barer Doppeloptik bzw. mit optischem Aus- 
gleich). 


Je nach dem Verwendungszweck wird man die 
optisch-mechanischen Schwierigkeiten oder die 
fernsehtechnischen Nachteile stärker bewerten. 
Für die Filmübertragung im Fernsehrundfunk 
z.B. ist — wie allgemein im Rundfunkbetrieb 
— die erreichbare Qualität und Betriebssicher- 
heit für die Wahl des Verfahrens der entschei- 
dende Gesichtspunkt. Grundsätzliche Begren- 
zungen in der Bildgüte sind hier nachteiliger 
als apparative Schwierigkeiten, die mit 
größerem Aufwand gelöst werden können. Bei 
einer solchen Bewertung wird man in der 
zukünftigen Entwicklung die Methode der 
Punktlichtabtastung trotz gewisser Komplika- 
tionen im optischen und mechanischen Teil 
bevorzugen. 
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Uber den Störabstand in Bildab- 


tastern!) 


Zur Bestimmung des Störabstandes wird das 
Verhältnis des Wertes der Nutzspannung von 
Spitze zu Spitze in Var zum Wert der Stör- 


spannung in Vs mittels eines Oszillografen, 


dessen Bandbreite so groß ist, daß die zu 
messenden Werte nicht beeinflußt werden, er- 
mittelt. 


Störkomponenten sind der Schrot und über- 
lagerte Brummspannungen als wichtigste, 
ferner Störspannungen, die durch die Struktur 
der Elektroden gegeben sind, sowie Mikrofonie 
und spezielle dynamische Störsignale, die die 
einzelnen Abtaster kennzeichnen. 


Der durch Messung im Bildsignal nach obiger 
Definition gemessene Störabstand sagt noch 
wenig über die Erkennbarkeit der Störung im 
Fernsehbild, über den „visuellen Störabstand“. 
Dafür ist die Struktur der Störung wichtig. Die 
Eigenschaften der Bildröhre sowie physiolo- 
gische Momente spielen eine wesentliche Rolle. 
Besser ist eine Definition des Störabstandes als 
das Verhältnis Leuchtdichte zu Leuchtdichte- 
Schwankung. 


Für die Schrotstörung ist die spektrale Ver- 
teilung der Amplituden der Schrotfrequenzen 
wesentlich. Die visuelle Störung ist um so ge- 
ringer, je geringer der Anteil der Amplituden 
nach tiefen Frequenzen hin ist. 


Es wird unterschieden zwischen gerade noch 
erkennbarer Störung bei normalem Bildbetrach- 
tungsabstand und gerade noch zulässiger Stö- 
rung. Messungen ‚wurden für verschiedene 
Störungsarten unter Verwendung einer ver- 
spiegelten Bildröhre durchgeführt. 


Bei gleichmäßiger Schrotverteilung wurden als 
gerade noch sichtbar 5 % und als noch zulässig 
50 + 60 % vom Schwarz-Weiß-Sprung ermittelt. 
Bei spektraler Verteilung, wie sie bei dem 
Superikonoskop auftritt, sind etwa 20 % gerade 
sichtbar. Die obere noch zulässige Grenze liegt 
bei über 100 %. 


Brummstörungen, die sich zum Bildsignal z.B. 


bei Auftreten von Erdschleifen addieren, 
können durch getastete Schwarzsteuerungs- 
schaltungen immer genügend unterdrückt 
werden. 


Durch wechselstrombetriebene Lichtquellen kann 
ebenfalls Brummodulation entstehen. Das Licht 
von Glühlampen ist bei Einphasenbetrieb zu 
etwa 20 - 30 % brummoduliert, das von Leucht- 
stoffröhren und Xenonlampen praktisch 100 %. 
Gegen Lichtbrumm ist jedoch nur das Super- 
ikonoskop (sofern keine Kompensation vor- 
gesehen ist) empfindlich, nicht das Super- 
orthikon. 


1) Vortrag gehalten auf der Tagung der Fern- 
seh-Technischen Gesellschaft in Bad Königstein 
am 2. 10. 1953 von Wolfgang Dillenburger. 
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Die zulässige Größe einer gerade noch sicht- 


baren Brummspannung ist ie nach deren Fre- 
quenz verschieden und auch je nachdem, ob sie 
synchron oder asynchron mit der Vertikal- bzw. 
Horizontalfrequenz ist. Bei asynchroner Störung 
liegen die Werte bei 1% V,, vom Schwarz- 


Weiß-Sprung in V,_ für das der Bildröhre zu- 
geführte Steuersignal. 


Mikrofonie wird durch genügend große Ab- 
schlußwiderstäinde der Bildstromgeneratoren 
und durch nachfolgende Frequenzgangentzer- 
rung erzielt. 


Das Superorthikon gibt den geringsten Stör- 
abstand hinsichtlich des Schrots. Der Schrot- 
pegel ist 18% des Schwarz-Weiß-Sprungs 
(Störabstand 15,5 db). In Amerika wurde vor 
Jahren versucht, die bei der Abtastung der 
Speicherplatte des Superorthikons von dieser 
reflektierten Elektronen (deren Offnungswinkel 
viel größer als der des Abtaststrahls ist) zur 
Signalbildung zu verwenden; sie wurden aus- 
geblendet. Dadurch wird der nicht durchmodu- 
lierte Strahlanteill von 70% des Maximal- 
wertes, der nur zum Schrot beiträgt, eliminiert. 
Für die Schatten des Bildes (Kontrast 1 : 100) 
konnte dadurch der Störabstand auf das Vier- 
fache (um 12 db) verbessert werden. Das „Iso- 
kon“ ist jedoch nicht weiter entwickelt worden. 


Zur Verminderung des Schrotanteils im Bild- 
signal des Superikonoskops wird der Be- 
lastungswiderstand mit Hilfe eines Schwing- 
kreises für hohe Frequenzen von z.B. 5 MHz 
und deren Umgebung entscheidend erhöht und 
damit das Bildsignal für diese Frequenzen auf 
maximal etwa den sechsfachen Betrag gebracht, 
während der Schrotpegel nur wenig ansteigt. 
Der Frequenzgang des Eingangswiderstandes 
wird in den folgenden Stufen wieder ausge- 
glichen. Im ganzen wurde eine Verbesserung 
des Störabstandes um einen Faktor 2 + 2,5 
(6 **8db) erreicht. Bei normaler Aussteuerung 
des Superikonoskops mit Rieselkatode ist der 
Schrotpegel bei Anwendung dieser Maßnahmen 
etwa 10% des Schwarz-Weiß-Sprungs (Stör- 
abstand 20 db). 

Lichtbrummstörungen wurden bei dem Super- 
ikonoskop mit Rieselkatode durch eine spezielle 
Ausbildung der Signalplatte und Anlegen einer 
positiven Spannung an die Signalplatte kom- 
pensiert und neuerdings zusätzlich durch Ein- 
führung getasteter Schwarzsteuerungsschaltun- 
gen unmittelbar hinter dem Vorverstärker. Das 
bekannte Störsignal des Superikonoskops wurde 
durch Einführung des Rieselikonoskops auf 
etwa 20 % reduziert. Dadurch entfällt eine 
während der Aufnahme zu bedienende Stör- 
signalkompensation., 

Während der Schrotpegel bei dem Superorthi- 
kon nahezu und bei dem Superikonoskop un- 
abhängig von der Größe des Bildsignals ist, ist 
bei dem Lichtstrahlabtaster der Schrotpegel von 
der Größe des Bildsignals abhängig. Im Foto- 
strom steigt er mit der Wurzel aus dem Bild- 
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signal. Die Spektralverteilung ist im Fotostrom 
gleichmäßig. Sie wird jedoch durch die Not- 
wendigkeit der Nachleuchtkompensation zu- 
gunsten der hohen Frequenzen geändert. Der 
Störabstand im Bildsignal wird geringer als 
im Fotostrom, die Erkennbarkeit des Schrots 
wird infolge seiner Struktur jedoch ebenfalls 
geringer und damit der visuelle Störabstand 
wieder besser. An Weiß-Schwarz-Kanten ent- 
steht ein zusätzlicher Schrot infolge des Nach- 
leuchtens der gerade abgetasteten hellen Bild- 
stelle, der schnell abklingt. Es entsteht ein 
geringerer „Detailstörabstand“ im Gegensatz 
zum Störabstand größerer Flächen. 


Im allgemeinen ist bei Anwendung des Licht- 
strahlabtasters eine Gammaentzerrung im Ver- 
stärker von 0,5 notwendig. Dadurch wird der 
Störabstand für die hellsten Lichter verdoppelt, 
für 1/16 der maximalen Leuchtdichte bleibt er 
unverändert, für geringere Leuchtdichten wird 
er geringer. Dadurch wird leicht der für die 
dunkleren Bildteile zulässige Schrotpegel über- 
schritten, Der Schrot wird stärker wahrge- 
nommen. 


Bei deutschen 35-mm-Filmabtastern ist bei einer 
minimalen Schwärzung des Films von 0,2 der 
Störpegel (Schrotpegel + Schirmstruktur) etwa 
10 % des Schwarz-Weiß-Sprungs (Störabstand 
20 db), für den 16-mm-Abtaster etwa 12,5 % 
(Störabsptand 18 db). Darin ist die durch die 
Schirmstruktur verursachte Störmodulation rd. 
50 % der Gesamtstörspannung. 


Das Beispiel des Filmabtasters zeigt, daß es 
zur Beurteilung der Störung nicht ausreicht, den 
Störabstand für die maximale Leuchtdicke an- 
zugeben. Wesentlich ist, wie der Störabstand 
sich mit der Leuchtdichte ändert. 


Sperrschicht f 
in Germanium-Einkristallen!) 


Das Wesentliche, sowohl bei Herstellung von 
Flächengleichrichtern als auch von Flächen- 
transistoren, ist ein möglichst reines und im 
Kristallgefüge homogenes Germanium. Das 
reinste Produkt erhält man durch Ziehen von 
Einkristallen: Ein einkristalliner Impfkern wird 
langsam aus einer Germaniumschmelze ge- 
zogen, wobei der Kristall einkristallin und von 
Fremdstoffen stark befreit weiterwächst. Aus 
diesem Kristall werden kleine Scheibchen her- 
ausgeschnitten, die das Grundelement zur Her- 
stellung der Sperrschichten darstellen. 


Die Bildung von Sperrschichten erfolgt dadurch, 
daß man versucht, Fremdatome, die auch als 
Störstellen-Atome bezeichnet werden, in das 
homogene Germaniumgitter hineinzubauen. Da- 
bei wählt man solche Fremdstoffe aus, die bein 
Einbau in das Germaniumgitter ein überschüssi- 


1) Referat über einen in der „Telefunken- 
Röhre“, Festschrift zur 50-Jahr-Feier, erschiene- 
nen Aufsatz. 


Nr. 12, 1953 FUNK UND TON 


ges Elektron haben, das für die vierwertige 
Valenzbindung im Germaniumgitter nicht ge- 
braucht wird, also ein fünfwertiges Atom (wie 
Z. B. Arsen oder Antimon) oder ein Atom, dem 
ein Elektron für die Valenzbindung fehlt (d.h. 
ein dreiwertiges Atom, wie z.B. Gallium, Bor 
oder Indium). Im ersten Fall setzt sich das 
Atom als ein positiv geladener Atomrumpf an 
einen Gitterplatz, wobei sich das überschüssige 
im Kristallgitter nicht gebundene Elektron nun 
ziemlich frei im Gitterverband bewegen kann. 
Man bezeichnet ein solches Atom als Geber 
oder Donator, das Elektron als UÜberschuß- 
Elektron. Im zweiten Fall versucht dagegen 
das dreiwertige Atom ein Elektron an sich 
heranzuziehen, damit die vierwertige Valenz- 
bindung abgesättigt wird. Diese dreiwertigen 
Atome nennt man Nehmer oder Acceptoren. 
Es entsteht dann ein negativ geladener Rest- 
körper, der sich an einen freien Gitterplatz 
setzt und irgendwo in der Nähe des geladenen 
Atomteils ein Loch in dem Bindungsgefüge er- 
zeugt. Man bezeichnet diese Löcher auch als 
Mangel- oder Defekt-Elektronen. Es ist aber 
von grundlegender Bedeutung, daß sich die 
Löcher annähernd wie freie positive Ladungen 
etwa von der Masse der Elektronen verhalten. 
Durch Zusätze von Fremdatomen entstehen also 
bewegliche negative Ladungen (Elektronen) 
und bewegliche positive Ladungen (Löcher in 
einem einkristallinen -Germanium- oder Sili- 
zium-Gefüge). 

Lassen wir nun z.B. in ein Germaniumplätt- 
chen von der einen Seite Acceptoren (z.B. 
Indiumatome), von der anderen Seite Dona- 
toren (z. B. Antimonatome) eindiffundieren, 
und zwar soweit, daß die beiden Diffusions- 
fronten sehr nahe aneinander herankommen, 
so verwandeln wir das Germanium von der 
Indiumseite her in positiv leitendes (p-leitend) 
und von der Antimonseite her in negativ leiten- 
des (n-leitend) Germanium. Zwischen beiden 
Teilen bildet sich eine Übergangszone (p-n- 
Zone) aus. Wie in Abb. 1 dargestellt ist, ver- 
suchen nun die-freien Elektronen in das p- 
leitende Material hineinzukommen, da dort 
ihre Konzentration geringer ist, und auf der 


Acceptor Ne Donator 


Loch = Elektron 


Abb. 1. Entstehung der Sperrschicht an der 
Grenzfläche zwischen zwei idealen Einkristall- 
zonen, die nur Löcher bzw. Elektronen enthalten 
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anderen Seite versuchen die Löcher in das n- 
leitende Material hinüber zu diffundieren. 
Durch diese Diffusion entsteht in der Über- 
gangszone ein Potentialgefälle, das wie eine 
Sperrschicht wirkt. 


Es ist nicht leicht, experimentell auf dem Wege 
der Eindiffusion Sperrschichten herzustellen, 
die angenähert idealen Voraussetzungen ent- 
sprechen. Die erste Schwierigkeit besteht in 
der Herstellung von Germanium eines solchen 
Reinheitsgrades, daß die darin vorhandenen 
Spuren von Acceptoren und Donatoren noch 
gering sind neben den oben erwähnten gerin- 
gen Mengen, die zur Erzeugung der Gleich- 
richtereigenschaften erforderlich sind. Bevor 
diese Aufgabe gelöst ist, muß man von einem 
Germanium ausgehen, das bereits vorwiegend 
Verunreinigungen eines bestimmten Typus ent- 
hält. 


Es ist verhältnismäßig leicht, n-leitendes Ger- 
manium einkristallin aus der Schmelze zu 
ziehen, und zwar mit einem solchen Reinheits- 
grad, daß der restliche n-Zusatz die notwendige 
geringe Konzentration hat. Man stellt dann 
nach einem von der General Electric in USA 
entwickelten Verfahren einen p-n-Übergang in 
dem Germanium so her, daß man auf ein Ger- 
maniumplättchen eine Indiumperle aufschmilzt 
und daß man gleichzeitig das Germaniumplätt- 
chen mit Zinn auf eine Messing- oder Nickel- 
unterlage auflötet. Wenn man den dabei auf- 
tretenden Diffusionsvorgang bei einer bestimm- 
ten Temperatur über eine bestimmte Zeit vor 
sich gehen läßt, erreicht man, daß das Indium 
in das Germanium eindringt, dort p-Leitung 
verursacht und im Innern des Germaniums an 
der Diffusionsgrenze eine p-n-Sperrschicht 
bildet. Es ist dabei zu beachten, daß zunächst 
das Indium mit dem Germanium legiert, daß 
sich also eine Legierungsfront ausbildet, vor 
der eine Diffusionsfront herläuft (Abb. 2). 


Für eine ideale Sperrschicht findet man als 
Stromspannungsbeziehung die Gleichung 


v 
i=1,(eVo —1) 


die sowohl für die Sperr- als auch für die Fluß- 
richtung Gültigkeit hat, Im ersten Fall sind i 
und V mit negativen, im zweiten Fall mit posi- 


Indium 


Legierungsfront Diffusionsfront 


Lötverbindung 
(Zinn) 
Metallunterlage 


Abb. 2. Herstellung einer p-n-Verbindung im 


n-leitenden Grundmaterial 
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tiven Vorzeichen versehen. Abb. 3 zeigt einen 
Vergleich der theoretischen und praktischen 
Werte, Man erkennt den Sättigungsstrom 1, in 


der Sperrichtung, der aber bei höheren Sperr- 
spannungen nicht erhalten bleibt. vn {die 


Temperaturgeschwindigkeit der Elektronen) hat 
1 1 
. R BEE 
hier den Betrag 35 V und nicht 38 wie es 


die Theorie erfordert. 


Eine weitere nützliche Auskunft über die Eigen- 
schaften der Sperrschichten erhält man durch 
Messung der Kapazität. Mißt man diese mit 
kleinen Ampituden, so sollte, falls ein allmäh- 
licher p-n-Übergang in dem Kristall vorhanden 
ist, zwischen Kapazität und Spannung eine Be- 
ziehung bestehen von der Form 
A 


G—C = —_ — (Shockley) 
o 37 ya? 
\ 0 
und für abrupten p-n-Übergang 
B 
C—-C = —_— (Scottky) 


er ist die spannungsunabhängige Kapazität, A, 
B eine Konstante, Vs ist das Potential in der 


Sperrschicht, wenn keine Fremdspannungen an- 
gelegt sind, und hat den kleinen Wert = 0,2 
Volt. So kann man aus der Tatsache, ob die 
Kapazitätsabhängigkeit mit der / oder der / 
der Spannung verläuft, einen Rückschluß auf 
die Art des p-n-Überganges macen, der in 
dem Falle des Gleichrichters Abb. 3 mehr eine 


zur Schottkyschen Form neigende C-Abhängig- 
keit zeigte. 


0001 2 


4681 

mA — 

Abb. 3. Meßpunkte und theoretische Werte der 
Stromspannungsbeziehung 


46801 2 46801 2 


Nr. 12, 1953 FUNK UND TON 


Rauschunterdrückung in 
sierungskreisen!)* 

Es wird eine Schaltung angegeben, mit deren 
Hilfe sich Störimpulse, die in den Synchroni- 
sierungskreis von Fernsehempfängern gelangen, 
weigehend unterdrücken lassen. Hierzu ist 
das Schirmgitter der Zwischenfrequenzröhre 
an den Abnahmepunkt des Synchronisiersignals 
gelegt worden. Ein Störimpuls am Gitter der 
Eingangsröhre erscheint als negativer Impuls 
auf dem Schirmgitter. Der gleiche Störimpuls 
tritt als positive Spitze am Abnahmepunkt der 
Syncronisierung im Anodenkreis des Video- 
verstärkers auf. Durch die direkte Kopplung 
des besagten Schirmgitters mit diesem Punkt 
wird der Störimpuls im Synchronisierkreis durch 
den negativen Impuls vom Schirmgitter aus ver- 
kleinert oder aufgehoben. Ein Resonanzfilter 
(Serienkreis mit C = 22 pF) läßt die Zwischen- 
frequenz durch, gibt aber keinen Verlust für 
die Synchronisierfrequenzen. Die Verbesse- 
rung der vertikal- und horizontalen Synchroni- 
sation wird als beträchtlich angegeben. 


Synchroni- 


Vierspuriger Film für Stereo-Ton?)* 
Bei weitgehender Ausnutzung der Größe des 
Bildfeides und der Flächen längs der Seiten 
des Films lassen sich vier Tonspuren für ein 
stereoskopisches Tonsystem auf dem gleichen 
Streifen für Bild und Ton aufbringen. Mit den 
neuen Systemen lassen sich Filme mit stereo- 
fonischem Ton wiedergeben, ohne das große 
Anforderungen an die Ausrüstungen des Vor- 
führraums gestellt werden. Im Projektor muß 
lediglich eine Einrichtung für magnetische Ton- 
abnahme vorgesehen und eine Veränderung in 
der Größe und im Abstand der filmantreibenden 
Räder vorgenommen werden. Die Abänderun- 
gen beeinflussen aber nicht den normalen Ab- 
lauf des Projektors. 

Drei Ton-Spuren von je 1,58? mm geben einen 
besonderen Kanal für den Ton, für die Laut- 
sprecher zur Rechten, Linken und im Zentrum 
des Theaters. Eine vierte Spur, kleiner als 
die andere, wird benutzt für den Untergrund 
und besondere Toneffekte, wie zum Beispiel 
Donner oder Massenlärm. Die Wiedergabe- 
kurve reicht bis zu 8000 Hz mit der Schwan- 
kung von einem db, bei einem Pegel von 
50 db im Vergleich zu 40 db des normalen 
Lichttons. Die Durchgangsgeschwindigkeit des 
Films im Projektor ist normal, nämlich eine 
Bandgeschwindigkeit von 45,72cm je s. Das 
Ubersprechen zwischen den Tonbahnen liegt 
unter 40 db bei 1000 Perioden. Die Magnetschicht 
ist mit einer Azetatlösung auf den Film aufge- 
bracht. Das Lösungsmittel erweicht die Grund- 
lage des Azetatsfilms und bildet dann nach 
dem Trocknen einen festen Teil des Filmes. 


1) Syne-circuit noise reduction, Electronics 26 


[1953] H.10, S. 200. 
2) Four-track film for stereo sound, Electronics 


26 [1953] H. 10, S. 200. 
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Transistoren mit Petroleumkühlung?)* 


Die Selbsterhitzung der Kontakte, besonders in - 
der Punktform, verlangt eine Flüssigkeits- 
kühlung. Eine Übersicht über alle Fragen, die 
bei der Selbsterhitzung des punktförmigen Kon- 
takts auftreten, erhält man, wenn die Strom- 
dichte betrachtet wird, die bei diesem Vor- 
gang auftritt. Sie ist im allgemeinen hoch. Bei 
einer Kontaktfläche von 0,0254 mm im Durch- 
messer und einem Kontaktstrom von 3 mA be- 
trägt sie 5,9 A je mm?. Zur wirksamen 
Kühlung der Transistoreneinheit muß das 
kühlende Petroleum direkt um die Verbindung 
zwischen dem Draht mit Punktkontakt und dem 
Germanium zirkulieren. Hierzu dient die 
natürliche Konvektion in der Flüssigkeit, die 
durch die Temperaturdifferenz zwischen den 
Kontakten und der umgebenden Flüssigkeit auf- 
tritt. Dabei wird der Temperaturanstieg be- 
trächtlich herabgesetzt. Bei einer normalen 
Dauerbelastung ist dann für bestimmte äußere 
Bedingungen die Temperatur des Punktkontak- 
tes niedriger, als wenn die Transistorenkontakte 
in viscosem oder festem Material eingebettet 
sind. Kontrollmessungen über die Kontakt- 
temperatur bei Kühlung durch Konvektion 
zeigen gleichzeitig eine erhebliche Verbesse- 
rung der Wirkungskreise im Transistorkreis, 
die sich auch in einer Ausdehnung der Wir- 
kung nach dem oberen Ende des zulässigen 
Temperaturbereichs hin ergibt. 


Kühlende Flüssigkeiten mit höherer Dielektri- 
zitätskonstante als Eins bringen erhebliche Ka- 
pazitätseffekte für die Bauelemente des Transi- 
stors, Geringe Viskosität und ein erheblicher 
thermischer Ausdehnungskoeffizient sind nötig, 
um hinreichende Konvektionsströme zu er- 
halten. Ebenfalls wird erhebliche thermische 
Kapazität verlangt, um einen starken Tempe- 
raturanstieg in der Kontaktigegend zu vermei- 


den. Als Flüssigkeiten kommen in Frage: 
leichtes Petroleum, Terpentin, Tetrachlor- 
kohlenstoff, Benzol, Trichloräthylen und 
Kerosen. 


Vorversuche mit Benzol als Kühlflüssigkeit 
zeigten, daß die Germaniumoberfläche ange- 
griffen wird. Aromatische Kohlenwasserstoffe 
verursachen eine deutliche Verschlechterung der 
Charakteristik von Kristall-Dioden durch Herab- 
setzung der Sperrspannung. Bei Benutzung 
solcher Flüssigkeiten verlor der Transistor an 
Empfindlichkeit und gab schlechte Verstärker- 
wirkung. Aliphatische Kohlenwasserstoffe haben 
diesen Effekt in geringem Maße. Besonders 
gute Ergebnisse erhält man mit Kerosen, wo- 
bei keine zerstörenden Wirkungen der 
Arbeitsweise des Transistors auftreten. 

Die Versuche zur Erprobung der Temperatur- 
stabilität sind an einem Western-Electric-Tran- 


3) Maynardt, J. E. & Brock, R. L.: Kerosene 
woled Transistors, Electronics 26 [1953] H. 10, 
S. 202. 
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sistor der Type 1698 mit Punktkontakt ausge- 
führt worden, wobei man zunächst das isolie- 
rende Material durch Eintauchen in Trichlor- 
äthylen entfernte. Der Transistor befand sich 
in einer Messingröhre, die dicht abgeschlossen 
und mit Kerosen gefüllt war. Die Temperatur- 
stabilität wurde mit einem einfachen Multi- 


vibrator untersucht. Transistoren, die mit 
Kerosen gefüllt waren, zeigten während des 
Anwärmens keinen merklichen Kriecheffekt. 


Ein anderer Transistor, dessen wirksame Fläche 
ungefähr 2,54 mm Durchmesser hatte, zeigte 
nach dem Eintauchen in Kerosen eine deutliche 
Verkleinerung des Kriecheffekts gegenüber 
einer entsprechenden Fettfüllung. Dabei muß 
aber die kühlende Substanz in direkter Be- 
rührung mit dem Kollektor- und Emitterpunkt 
stehen. 


Transistoren 

mit Legierungs-Verbindung‘)* 
Transistoren mit Legierungsverbindungen be- 
nutzen die gleiche Germaniumbasis wie die 
Punktkontaktgebilde, aber ihre Abmessungen 
sind verschieden. Ein kleiner Streifen 2,3 - 
3,2 mm und etwa 1,27 mm dick eignet sich da- 
für besonders. Solche Streifen werden mit 
einer geringen Übergröße ausgesägt, um in 
einem nachfolgenden, ersten Ätzprozeß glatte 
Oberflächen zu erhalten. Danach werden die 
einzelnen Streifen ausgemessen und aufgeteilt, 
hauptsächlich nach ihrer Dicke, und zwar in 
zehn Gruppen. Streifen, die weniger als 1,14 mm 
stark sind, scheidet man aus. Streifen zwischen 
1,206 bis 1,333 mm eignen sich besonders. Die 
noch dickeren werden in Abteilungen mit be- 
stimmten Zeitlängen weiter geätzt, wobei die 
ÄAtzzeit von dem Wert des zu entfernenden 
Germaniums abhängt. Danach wird die Dicke 
wiederum gemessen. Die Streifen, welche 
zwischen 1,27 und 1,14 mm liegen, werden für 
eine besondere Verwendung zur Seite gelegt. 
Danach beginnt der Vorgang, bei welchem die 
Emitter- und Kollektorpillen auf entgegen- 
gesetzten Seiten des Germaniumstreifens be- 
festigt werden. Für pnp-Verbindungen werden 
Indiumpillen benutzt. Für npn-Verbindungen 
verwendet man leitende Antimonpillen. Die 
Pillen haben zylindrisches Aussehen. 

Für den Basiskontakt werden 25 Germanium- 
streifen in Präzisionsschlitze eines Gestells ge- 
setzt. Sodann wird eine verzinnte Nickellasche 
in Kontakt mit dem Germaniumstreifen ge- 
bracht, um gleichzeitig einen Kontaktpunkt für 
die Basisverbindung abzugeben. Dann werden 
die Kollektorpillen zunächst in Kontakt mit der 
einen Seite der dünnen Fläche gebracht. 

Das Gestell wird dann in eine Nickelchrom- 
röhre eingebracht, durch welche ein Strom von 
100 A fließt. Die entstehende Wärme dringt in 


4) Fahnestock, J. D., Production Techniques in 


Transistor Manufacture, electronics 26 [1953] 
H. 10, S. 130 »-- 134. 
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das Gestell ein und schmilzt das verzinnte 
Nickel und die Kollektorpille an den Germa- 
niumstreifen an. Dabei besteht die Ofenatmo- 
sphäre aus reinem und tfockenem Wasserstoff. 
Die Temperatur regelt man zwischen 520 und 
550 Grad C, um ein sauberes Eindringen des 
Pillenmaterials in den Germaniumstreifen zu 
sichern. Nach anderthalb Minuten wird das 
Gestell aus dem Ofen herausgenommen, um- 
gedreht, und die Emitterpillen in die kleineren 
Höhlungen auf der abgewandten Seite des Ger- 
maniums eingebracht. Das Gestell setzt man 
dann wieder in den Ofen und heizt vier Minu- 
ten. Für geringere Größen der Germanium- 
streifen sind kürzere Heizzeiten nötig. Sodann 
werden die einzelnen Transistoren in eine Ätz- 
lösung von nitroser und Fluß-Säure getaucht, 
damit in 25 s jede Verunreinigung an der 
kritischen Verbindungsfläche verschwindet. Da- 
bei muß darauf geachtet werden, daß die Nickel- 
lasche nicht in die Lösung taucht, damit keine 
Metallabscheidung einsetzen kann. Dieser Vor- 
gang findet seinen Abschluß, indem der Transi- 
stor in einem bewegten Bad von heißem Wasser 
gewaschen und dann mit gereinigter Luft be- 
blasen wird, um gegebenenfalls aus dem Bad 
vorhandene Wasserteilhen zu entfernen und 
ihn für die nachfolgende elektrische Prüfung 
vorzubereiten. 


Um eine rasche Prüfung der geringeren Wider- 
stände des Fertigungsgutes zu erleichtern, be- 
findet sich ein besonderes Ohmmeter direkt 
neben dem Ätzbad. Die Nickellasche wird mit 
einem Paar metallischer Klammern gehalten, 
welche sich auf einem Metallstab befinden, der 
die eine Zuleitung zu einem Stromkreis bildet, 
welcher eine 3-Volt-Batterie und ein Mikro- 
amperemeter (100 « A) enthält. Der Stromkreis 
wird dadurch geschlossen, daß man die Kol- 
lektorpille in Berührung mit einem Federkon- 
takt bringt. Ein Stromwert von 6 « A entspricht 
einem Widerstand der Kollektorbatterie von 
500 000 Ohm, der unteren Grenze der zulässigen 
anfänglichen Ätzung. Zeigt das Instrument 
mehr Strom an, so ist der Widerstand zu ge- 
ring und der Transistor muß nachgeätzt werden. 
Tritt hierbei beim zweiten- oder drittenmal 
Erfolg ein, so kann der Transistor als brauchbar 
gelten. Andernfalls wird er ausgeschieden. 
Ein Umschalter am Prüfgerät gibt die Möglich- 
keit, die npn- oder auch die pnp-Verbindung 
nachzuprüfen. 

Die nächste Fabrikationsstufe der RCA-Transis- 
toren mit Legierungsverbindung erfordert eine 
Vereinigung von verkupferten Wolframdrähten 
von 1,27 mm mit den Kollektor- und Emitter- 
pillen und auch der Basiszuleitung. Hierzu 
werden zunächst die Drahtenden verzinnt, mit 
einem Lot, das bei 90 Grad C schmilzt (Cerro- 
bend). Die Basiszuleitung wird an die Nickel- 
lashe mittels eines kleinen Widerstand- 
schweißers befestigt. Die Emitter- und Kol- 
lektordrähte, die vordem mit der Basisstütze 
verschweißt wurden, werden mit den Indium- 
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pillen in einem Strom heißen Wasserstoffs in 
Kontakt gebracht, wobei man diesen Vorgang 
durch ein Mikroskop beobachtet, damit durch- 
weg eine sichere Verbindung zustande kommt. 
Strom wird dabei nicht eingeschaltet. Die g»- 
löteten Drähte werden leicht erschüttert, um 
auch eine mechanische Verbindung sicher- 
zustellen. Die fertige Verbindung taucht man 
in Amphenol 912 Polystren. Wegen der Foto- 
empfindlichkeit der Verbindung kommt darüber 
eine Schicht dunkler Farbe. Das fertige Werk- 
stück erhält einen Aralditüberzug, der plastisch 
härtet. 


Berichtigung: 

In Heft 11, S. 605, muß es bei InSb und hinter 
Verbotene Zone richtig (0,33—2,6 - 10-2T) eV 
heißen. 


OXxtfo Schmid: 
„Die Mathematik des Funktecnikers. 
Grundlehre der praktischen Mathematik für 
das Gesamtgebiet der Ton- und Hoch- 
frequenztechnik sowie der Elektronik." 
348 Abb., 226 S. Franck’sche Verlags- 
handlung, Stuttgart. 
In vier großen Abschnitten — Arithmetik und 
Algebra, Grundlagen der Geometrie, Analysis 
und die symbolische Rechenmethode — führt 
der Verfasser von den einfachsten Grundlagen 
bis zum Integral und seiner Anwendung. Das 
Buch wendet sich also in erster Linie an den 
jungen Techniker, der vorwärtsstrebend sich 
die Kenntnisse erwerben will., die zum Ver- 
ständnis der theoretischen Abhandlungen er- 
forderlich sind. Dabei vermeidet der Verfasser 
weitgehend Ableitungen und Beweise. Diese 
Gedankengänge sind nur so weit berücksichtigt, 
als sie zum Verständnis unbedingt erforderlich 
sind. Aber auch von dem in den vier Ab- 
schnitten umrissenen Gebiet ist nur das darge- 
stellt, was für die Behandlung der Schwingungs- 
technik und ihrer Aufgaben notwendig ist. 
Dieser scheinbare Nachteil wandelt sich unter 
der Führung eines so umsichtigen Pädagogen, 
wie es der Verfasser ist, nicht nur zum Vor- 
teil einer einfachen Darstellung, sondern ist 
vielmehr die große Stärke des Buches. Dabei 
ist das Werk trotz aller Freiheit streng in 
der Gedankenführung. Besonders sind die 
zahlreichen Beispiele und Aufgaben zu be- 
grüßen, die fast ausschließlich dem Gebiet der 
Funktechnik entnommen sind. Ein beigefügtes 
Heftchen bringt Erklärung und Lösung der 
Aufgaben. 
Aber nicht nur der junge Lernende findet eine 
glatte Straße zum Ziel, das bei einigem Fleiß 
leicht erreicht wird. Auch der erfahrene alte 
Praktiker wird gern zu diesem Buch greifen, 
findet er doch schnell und übersichtlich, was 
im Laufe langer Jahre des Berufslebens ver- 
gessen schien. Bö. 
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GENOTON TYPE ZS 


Das Magnettonband für niedrige 
Bandgeschwindigkeiten 19 und 
9,5 cm/sec 


GENOTON TYPE EN 


Das Magnettonband für hohe Band- 
geschwindigkeiten 76 und 38 cm/sec 
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GENOTON-BAND 


x 


Wir übersenden Ihnen auf Anforderung 
gern unser einschläg. Prospekt-Material 


urNl0r, 


Nuncnf 
rg 
ANORGANA G-M-B-H- 


GENDORF : OBERBAYERN 


663 


oe 


NSF NÜRNBERGER SCHRAUBENFABRIK 
UND ELEKTROWERK GMBH NÜRNBERG 


- TWEITSCHRIFTENAUSLESE 


des In- und Auslandes 


JANUAR 1953 


FUNK 
UND = 
TON 


Von den mit Bestell-Nummern versehenen Referaten können Fotokopien zur 
Verfügung gestellt werden. Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


98 


Physik 
530.145.1 Bestell-Nr. 8808 
MERCIER, A.: Die Idee der Quantentheorie 
der Wellenfelder. Phys. Blätter 8 (1952) H. 10, 
S. #40—446. 


531.76 Bestell-Nr. 8902 
MACKAY,R.ST.: Linear scale velocity meter. 
Electronics 25 (1952) H. 10, S. 158—161,7 Abb. 


535.212 Bestell-Nr. 8807 
SCHLEEDE, A.: Die Entwicklung und tech- 
nische Bedeutung der Leuchtstofichemie im 
Verlauf der letzten 30 Jahre. Angew. Chemie 
64 (1952) H. 21, S.577—579. 


535.33.071 Bestell-Nr. 8824 
MACEK, O.: Filter-Spektroskopie. ATM 
1952 Lief. 201, ] 384—1, 2 Blätt., 8 Abb. 


536.775 Bestell-Nr. 8811 

VOGEL, TH.: Reponse d’un quadripöle ä des 

signaux discontinus le phenomene de gibbs 
et les modes de sommation gen£ralisee. 

Ann. Telecommun. 7 (1952) H. 10, S. 421 
bis 428, 5 Abb. 


337.228.1 Bestell-Nr. 8861 
PORT, E. J.: Note on safe resonator current 
of piezoelectric elements. Proc. I. R. E. 40 
(1952) H. 5, S. 835, 1 Tab. 


537.311:546.48-31:539.23 Bestell-Nr. 3510 
HELWIG, G.: Elektrische Leitfähigkeit und 
Struktur aufgestäubter Kadmiumoxyd- 
schichten. Z. Phys. 132 (1952) H. 5, S. 621, 
14 Abb. 


537.311.5 Bestell-Nr. 8934 
SAXTON, J. A. & LANE, J. A.: Electrical 
properties of sea water. Wirel. Engr. 29 (1952) 
H. 10, S. 269—275, 8 Abb. 


537.311.6 Bestell-Nr. 8836 
KNECHITLI, R.: Impedance negatives stabi- 
lisees. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 43 (1952) 
H. 21, S. 862—873, 21 Abb. 


Definierung des Begriffes ‚negative Impe- 
danz‘‘. Erläuterung der wichtigsten Meß- 
methoden. Möglichkeiten der Erzeugung sta- 
biler negativer Impedanzen. Untersuchung 
der nach den beschriebenen Methoden erzeug- 
ter neg. Impendanzen und schließlich ein 
Überblick über einige Anwendungsmöglich- 
keiten. 


537.525 Bestell-Nr. 8805 
BURNS, C. H. & BACHMAN, H. E.: A new 
lead-lag ballast for discharge lamps. Illum. 
Engr. 47 (1952) H. 10, S. 534-538, 10 Abb., 
1 Tab. 


537.533.8 Bestell-Nr. 3558 
COLBERG, R.: Aufladung von Sekundär- 
emissionsflächen. FTZ 5 (1952) Nr. 2, S. 56 
bis 66, 15 Abb. 


338 Bestell-Nr. 8896 
WILLIAMS, H. J.: Magnetic domains. Bell 
Lab. Rec. 30 (1952) H. 10, S. 385— 396,21 Abb. 


538.124 Bestell-Nr. 3509 
NEDOLUHA, A. & KOCH, K. M.:-Zum Me- 
chanismus der Widerstandsänderung im Ma- 
enetfeld. Z. Phys. 132 (1952) H. 5, S. 608, 
5 Abb. 


534 

Akustik 
534.115 Bestell-Nr. 8885 
FAY, R. D.: Waves in liquid-filled cylinders. 
J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H.5, S. 459 
bis 462, 3 Abb. 


34.12 Bestell-Nr. 8883 
BORGNIS, F. E.: Acoustic radiation pres- 
sure of plane-compressional waves at oblique 
incidence. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 5, S. 468469, 4 Abb. 


534.15 Bestell-Nr. 8884 
AGGARWAL ,R. R.: Axially symmetric 
vibrations of a finite isotropic disk. J. acoust. 
Soc. Amer. 24 (1952) H. 5, S. 463—467, 2 Tab. 
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534.2 Bestell-Nr. 8882 
BENNETT, G. S.: A new method for the 
visualization and measurement of ultrasonic 
fields. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 5, 
Ss. 470-474, 11 Abb. 


534.2 Bestell-Nr. 8881 
ENER, C., GABRYSH, A. F. & HUBBERD, 
J. €.: Ultrasonic velocity, dispersion and ab- 
sorption in dry, COy-free air. J. acoust. Soc. 
Amer. 24 (1952) H. 5, S. 474—477, 4 Abb. 


534.21:534.78 Bestell-Nr. 8872 
POLLACK, I1.: On the effect of frequency and 
amplitude distortion on the intelligibility of 
speech in noise. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 5, S. 538—540, 3 Abb. 


534.217:534.87 Bestell-Nr. 8880 
MELLEN,R. H.: The thermal-noise limit in 
the detection of underwater acoustic signals. 
J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 5, S. 478 
bis 481, 18 Abb. 


534.321:9 Bestell-Nr. 3557 
HENRY, G. E.: Ultrasoniec cleaning of small 
parts. General Electric Rev. 55 (1952) Nr. 2, 
S. 60—61, 4 Abb. 


534.4 Bestell-Nr. 8812 
KORN, TH. & KIRSCHNER, F.: L’analyse 
des phenome£nes acoustiques transitoires sur 
les modeles reduits. Ann. Telecommun. 7 
(1952) H. 10, S. 414—420, 6 Abb. 


534.75 Bestell-Nr. 8910 
PEIRCE, T. F.: Closed loop controls human 
centrifuge. Electronics 20 (1952) H. 10, 
S. 132—134, 4 Abb. 


534.75 Bestell-Nr. 8879 
FLETCHER, H.: The perception of speech 
sounds by deafened persons. J. acoust. Soc. 
Amer. 24 (1952) H. 5, S. 490—497, 8 Abb., 
13 Tab. 


534.75 Bestell-Nr. 8877 
TASAKI, I., DAVIS, H. & LEGOUIX, J.P.: 
The space-time pattern of the cochlear micro- 
phonics (guinea pig), as recorded by differential 
electrodes. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 5, S. 502—519, 17 Abb., 3 Tab. 


534.75 Bestell-Nr. 8875 
JERFFRERS, L’ AS, BLODJIETE H. GC?& 
DEATHERAGE, B. H.: The masking of 
tones by white noice as a function of the inter- 
aural phases of both components. 500 Cycles. 
J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 5, S. 523 
bis 527, 2 Abb. 


534.75 Bestell-Nr. 8876 
FERNANDEZ, C.: Dimensions of the cochlea 
(guinea pig). J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) 
H. 5, 5. 519—523, 6 Abb. 


534.78 Bestell-Nr. 8874 
DE VRIES, H. L.: Brownian motion and the 
transmission of energyin the cochlea. J.acoust. 
Soc. Amer. 24 (1952) H. 5, S. 527—533, 3 Abb. 


534.79 Bestell-Nr. 8878 
MUNSON, W. A. & WIENER, M. FE.: In 
search of the missing 6 db. J. acoust. Soc. 
Amer. 24 (1952) H. 5, S. 498—501, 4 Tab. 


934.83 Bestell-Nr. 8873 
POLLACK, I.: The loudness of bands of 
noise. J. acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 5, 
Ss. 533—538, 1 Abb. 


534.852 Bestell-Nr. 8897 
SCHMIDBAUER, O.: Das Feld des harmo- 
nisch magnetisierten Tonbandes. Die Abta- 
stung im Leerlauf, bei idealem Hörkopf und 
bei extremer Spaltbreite (I. Teil). Frequenz 6 
(1952) H. 10, S. 281—290, 9 Abb. 


534.852:389.6 Bestell-Nr. 3513 
SCHIESSER, H. & SCHMIDBAUER, O7 
Beitrag zur Normung der Magnettontechnik. 
Frequenz 6 (1952) H. 8, S. 222, 8 Abb. 


534.861(42) Bestell-Nr. 8898 
STENTIFORD, W. J.: The technical equip- 
ment of the BBC Swansea studios. BBC Quar- 
terly 7 (1952) H. 3, S. 169—173, 2 Abb. 


534.861(42):534.1 Bestell-Nr. 8899 
WARD, F. L.: Helmholtz resonators as 
acoustic treatment at the new Swansea 
studios. BBC Quarterly 7 (1952) H. 3, S. 174 
bis 180, 8 Abb. 
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Chemie 


541.13 Bestell-Nr. 3512 
ROLL, ALBERT: Die Beeinflussung elek- 
trochemischer Vorgänge durch Schall und 
Ultraschall. Metalloberfl. 4 (1952) Nr. 4, 
S. B49—B53; Nr. 5, S. B65—B70; Nr. 6, 
S. BS1—B89, 5 Abb., 1 Tab. 


548.0:53 Bestell-Nr. 8815 
CHAPELLE, J.: Applications nouvelles des 
cristaux synthetiques. Ann. Telecommun. 7 
(1952) H. 10, S. 398—407, 25 Abb. 
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Elektrotechnik u. Elektromedizin 


621.315.592 Bestell-Nr. 8821 
PRACHE, P. M. & BILLOTTET, H.: Ma- 
gnetodynamique des semi-conducteurs. Cables 
& Transmission 6 (1952) H. 4, S. 317—3332, 
17 Abb., 3 Tab. 


621.315.616.92 Bestell-Nr. 8932 
HOFMEIER, H.: Zur Entwicklung der Elek- 
tro-Isolierfolien auf Basis von Cellulose- 
triestern. ETZ 71 (1952) H. 10, S. 653—-6514, 
2 Abb. 


621.316.133:621.316.933.6 Bestell-Nr. 8830 
TESZNER, S. & LEDOUX,CH.: La position 
actuelle du probleme des parafoudres A haute 
tension. Bull. Soc. Francaise electriciens 7 
(1952) H. 22, S. 555—573, 18 Abb. 


621.316.54.002:681.176 Bestell-Nr. 8929 
ANDERSON, J. R.: Ferroelectric storage 
elements for digital computers and switching 
systems. Electr. Engr. 71 (1952) H. 10, S. 916 
bis 922, 10 Abb. 


621.316.54.002.2 Bestell-Nr. 8922 
BEALL, B. S. & REIFSCHNEIDER, P. J.: 
New circuit breaker for aircraft electric 
systems. Electr. Engr. 71 (1952) H. 9, S. 776 
bis 779, 6 Abb. 


621.316.71.078 Bestell-Nr. 8814 
LOEB, J.: Transitoires dans les servomecanis- 
mes non lineaires filtres. Ann. Telecommun. 7 
(1952) H. 10, S. 408—410, 5 Abb. 


621.316.721 Bestell-Nr. 8915 
HARDER, E. L.: Power control with ma- 
gnetic amplifiers. Electronics 25 (1952) H. 10, 
S. 115—117, 7 Abb. 


621.316.933.6 Bestell-Nr. 8834 
JONES, F.: An improved gas discharge tube 
forline protection. PostOffice electr. Engrs. J. 45 
(1952) Okt., S. 108—110, 4 Abb. 


621.319.5 
BONIFAS, M. H.: Note sur la relation entre 
le phenomene d’Etingelage et le champ &lec- 
trique A la sufrace d’une cathode. Bull. Soc. 
Francaise electriciens 7 (1952) H. 22, S. 553 


bis 554. 


621.319.55 Bestell-Nr. 8926 
RUBINOFF, N.: Further data on the design 
of Eccles- Jordan flip-flops. Electr. Engr. 71 
(1952) H. 10, S. 905—910, 7 Abb. 


Bestell-Nr. 8831 


621.317 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.331 Bestell-Nr. 8825 
WINTERLING, H.: Die Messung von Wider- 
ständen über 10!?Ohm. ATM (1952) Lief. 201 
V 35173, 2 Blätt., 6 Abb. 


621.317.353 Bestell-Nr. 3559 
HOFFMANN, G.: Ein Klirr-Analysator für 
das Tonfrequenzgebiet. FTZ 5 (1952) Nr. 1, 
S. 31—38, 11.Abb. 


621.317.361.029.6 Bestell-Nr. 8865 
VES DE WAEL, L. R. M.: Direct-reading 
frequency measuring equipment for the range 
of 30 CPS to 30 MC. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H.5, S. 807—813, 5 Abb. 


621.317.7:621.394 Bestell-Nr. 8895 
BONORDEN, A. B.: A test unit for AMA 
perforators and readers. Bell Lab. Rec. 30 
(1952) H. 10, S. 398—403, 8 Abb. 


621.317.794 Bestell-Nr. 8851 
CARLIN, H. J. & SUCHER, M.: Accuracy 
of belometric power measurements. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H.9, S. 1042-1048, 
8 Abb., 1 Tab. 


621.318 
Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 
621.318.3 Bestell-Nr. 8928 
MOORE, R. W.: Industrial applications of 
magnetic amplifiers. Electr. Engr. 71 (1952) 
H. 10, S. 912—916, 12 Abb. 


621.383/384 
Fotozellen, Fotoelektronik und 
Glimmlampen 
621.383.4 Bestell-Nr. 3546 
DUNLAP, W. C. jr.: Germanium photocells. 
General Electric Review 55 (1952) Nr. 2, 

S. 26—31, 3 Abb. 


621.385 
Röhrentechnik, Elektronik 
621.385:621.396.62 Bestell-Nr. 8909 


MILES, R. C.: How to design VR tube cir- 
ceuits. Electronics 25 (1952) H. 10,5. 135—137, 
4 Abb., 1 Tab. 


621.385.1.029.6 Bestell-Nr. 3549 
PARZEN, P.: Effect of thermal-velocity 
spread on the noise figure in traveling-wave 
tubes. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 4, S. 394 
bis 406, 13 Abb. 
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621.385.2:621.396.622.6 Bestell-Nr. 8886 
FRECHET, E. S.: Les diodes au germanium. 
Toute la radio (1952) H.170, S. 356—362, 
5 Abb., 2 Tab. 


621.385.2 Bestell-Nr. 8863 
LINDER, E. Z. & COBMAN, J. H.: A high 
voltage, cold-cathode rectifier. Proc. I. R. E 
40 (1952) H. 5, S. 818—828, 20 Abb., 1 Tab. 


621.385.3 Bestell-Nr. 8853 
RHEAUME, R. H.: A coaxial power triode 
for 50 kW output up to 110 MC. Proc. I.R.E.40 
(1952) H. 9, S. 1033—1037, 6 Abb. 


621.385.5 Bestell-Nr. 3548 
MALSCH, F.: Die Weitverkehrsröhre C3 m, 
eine kommerzielle Verstärkerpentode mit uni- 
verseller Verwendbarkeit. FTZ 5 (1952) 
Nr. 7, S. 314—318, 10 Abb. 


621.385.8 Bestell-Nr. 8817 
BURKERT,D. G.: Elektronischer Schalter. 
Radiotechn. 28 (1952) H.11, S. 471—476, 
5 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 3547 
JEKELIUS, K.: Grundlagen des permanent- 
magnetischen Konzentriersystems bei Braun- 
schen Röhren. FTZ 5 (1952) Nr. 8, S. 320 
bis 326, 5 Abb. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.392 

@ MEINKE, H.: Theorie der Hochfrequenz- 
schaltungen. München: Oldenbourg 1951. 
344 S., 383 Abb., 36,— DM. 


621.392.1 Bestell-Nr. 3550 
MEINKE, H.: Breitbandtransformation bei 
hohen Frequenzen. FTZ 5 (1952) Nr. 6, 
Ss. 252—255, 8 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8813 
CAHEN, G. & LOEB, J.: Entrainement des 
oscillateurs non lin&aires filtre. Ann. Tele- 
commun. ? (1952) H. 10, S. 411—413. 


621.392 Bestell-Nr. 8819 
ZEMANEK, H.: Kybernetik (Informations- 
theorie IV. Teil). Radiotechn. 28 ( 2077 all, 
S. 461—464, 6 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8848 
MEYERHOFF, A. A.: Interaction between 
surface-wave transmission lines. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 1, S. 1061—1065, 3 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8855 | 
GOUBAU, G.: On the excitation of surface 
waves. Proc. I. R.E. 40 (1952) H.7, S. 865° 
bis 868, 3 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8862 
BEVERIDGE, H. N. & KEITH, W. W.: 
Piezoelectric transducers for ultrasonic delay 


lines. Proc. I. R. E. 40 (1952) H.5, S. 828 bis 
835, 8 Abb. 
621.392 Bestell-Nr. 8908 


FUBINIJ, E. G. & ROCKETT, F. H.: Band- 
wiedth of quarter-wave sections. Electronics 25 
(1952) H. 10, S. 138—139, 20 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8936 
THOMSON, W. E.: Networks with maxi- 
mally-flat delay. Wirel. Engr. 29 (1952) 
H. 10, S. 256—263, 9 Abb., 4 Tab. 


621.394.649:621.394.8 Bestell-Nr. 8931 
STRUTT,M. J. O.: Verfahren zurVerringerung 
der Störungen im Vergleich zum Signal am 
Ausgang von Verstärkern. ETZ 73 (1952) 
H. 20, S. 649—653, 5 Abb. 

Nach einem Vortrag, den der Verfasser an 
der T. H. Darmstadt und vor dem ETV Stutt- 
gart hielt. Verfahren, die auf Rückkopplung 
linearer Vierpole beruhen und die am Ausgang 
die spontanen Schwankungen im Verhältnis 
zum übertragenen Signal verringern sollen. 


621.395.44 Bestell-Nr. 8894 
LOCHER,F., VALLETON, J. &HERRENS- 
BERGER, W.: Ein neues Trägerfrequenz- 
system für kurze Distanzen. Techn. Mitt. 
PTT 20 (1952) H.5, S. 161—167, 10 Abb. 
Beschreibung eines 5- Kanal-Trägerfrequenz- 
systems, das sich auf Entfernungen von 
20...80 km besonders eignet und für die Ein- 
führung im schweiz. Telefonnetz vorgesehen 
ist. 


621.395.5 Bestell-Nr. 8925 
NUNN, W.H.: Nation-wide telephone num- 
bering plane. Electr. Engr. 71 (1952) H. 10, 
S. 884—888, 1 Abb., 1 Tab. | 


621.395.623 Bestell-Nr. 8828 
BRITTAIN, F. H.: Metal cone loudspeaker. 
Wirel. Wld. 58 (1952) H.11, S. 440-443, 
6 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 3532 
WIGGIN, L. J.: Magnetic print-through. Its 
measurement and reduction. J. Mot. Pict. 
Tel. Engr. 58 (1952) Nrv.5, S. 410-414, 
4 Tab. 
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- 621.395.625.3 


Bestell-Nr. 3531 
SINGER, K. & WARD, H. C.: A technical 
solution of magnetic recording cost reduction. 
J. Mot. Pict. Tel. Engr. 58 (1952) Nr. 4, 
S. 329—340, 15 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 3530 
DAVIS,C.C., FRAYNE, J. G. & TEMPLIN, 
E. W.: Multichannel magnetic film recording 
and reproducing unit. J. Mot. Pict. Tel. 
Enger. 58 (1952) Nr. 2, S. 105—118, 8 Abb. 


621.395.625.3:621.395.8 Bestell-Nr. 8891 
WERNER, P.-H.: Die mechanischen Eigen- 
schaften verschiedener Magnettonbänder und 
ihre Einfluß auf die Aufnahmequalität. 
Techn. Mitt. PTT 30 (1952) H.5, S. 173 bis 
180, 6 Abb. 


621.395.625.3:621.318.2/3 Bestell-Nr. 8921 
LITTMANN, M. F.: Ultrathin magnetic alloy 
tapes with rectangular hysteresis loops. 
Electr. Engr. 71 (1952) H.9, S. 792—794, 
7 Abb., 1 Tab. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 3555 
CAMRAS, M.: New magnetic-recording head. 
J- Mot. Pict. Tel. Engr. 58 (1952) Nr. 1, 
S. 61—66, 8 Abb., 1 Tab. 


621.395.625.6 Bestell-Nr. 3527 
CAREY, L. J. & MORAN, F.: Push-pull 
direct-positive recording; an auxiliary to 
magnetic recording. J. Mot. Pict. Tel. Engr.58 
(1952) Nr. 1, S. 67—70, 3 Abb. 


621.395.625.6 Bestell-Nr. 3528 
RYDER, L. L. & DENNEY, B. H.: Mag- 
netic sound track placement. J. Mot. Pict. 
Tel. Engr. 58 (1952) Nr.2, S.119—136, 
12 Abb. 


621.395.743:519.24 Bestell-Nr. 8832 
MELLOR, S. D.: A method of assessing the 
effect of flexibility in distribution networks. 
Past Office electr. Engrs. J. 45 (1952) Okt., 
S. 125—128, 3 Abb., 2 Tab. 


621.385.832 Bestell-Nr. 8919 
HOGELBERG;- C, V., -MORSE,-E. W,, 
REICHES, S.-E-& -LUGLE, P.-P.: (Using 
C-R tubes with internal pole pieces.. Electro- 
nics 25 (1952) H.19, S. 102—105, 8 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 8904 
ROCHELLE, R. W.: Cathode-ray-tube beam 
intensifier. Electronics 25 (1952) H.10, S.151 
bis 153, 4 Abb. 


621.392.5 

Vierpole 
621.392.5 Bestell-Nr. 8927 
TAYLOR, R. C. & WATTS, G. V.: Wave 
filter characteristics by a direct method. 
Electr. Engr. 71 (1952) H. 10, S. 911, 2 Abb. 


621.392.52 Bestell-Nr. 3551 
MADELLA, G. B.: Sintesi di filtri polifasi a 
resistenza e capacitä. Alta Freg. 21 (1952) 
Nr. 3, S. 130—136, 6 Abb. 


621.392.52 Bestell-Nr. 3552 
MEINKE, H.: Der Durchlaßbereich zwei- 
kreisiger Bandfilter, insbesondere für große 
Bandbreiten. FTZ 5 (1952) Nr. 8, S. 362 bis 
371, 12 Abb. 


621.392.52 Bestell-Nr. 3553 
PUSCH, G.: Frequenzweichen zum Betrieb 
mehrerer Dezimeterfunkgeräte an einer An- 
tenne. FTZ 5 (1952) Nr. 6, S. 262—268, 
8 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 3484 
MAIER,L.C., & SLATER, ]J. C.: Determina- 
tion of field strength in a linear accelerator 
carity. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 1, S. 78 
bis 83. 


621.392(44) Bestell-Nr. 3485 
Les cables hertziens en France. La technique 
nouv. 44 (1952) Nr. 9, S. 263—268, 14 Abb. 


621.392 

@ BURKHARDT, HERBERT: Fernmelde- 
anlagen. Bd. 6: Übertragungstechnik. Leip- 
zig: Fachbuchverl. 1952, 79 S., DM 2,50. 


621.392 

@ DE BRÖGLIE, L.: La cybernetique. Theo- 
rie du signal et de l’information. Reunions 
d’etudes et de mises ou point, tenues sous 
la presidence de Louis de Broglie. Paris 1952. 
Parie: Et. Rev. d’optique 1952, 14 conferences. 


621.392.1 Bestell-Nr. 8750 
L/C ratio; how does it affect sharpness of 
resonance? Wirel. Wld. 58 (1952) S. 412 bis 
415, 5 Abb., 1 Tab. 


621.392.1 Bestell-Nr. 8736 
ROBIN, L.: Fonction de correlation propre 
et spectre de la densite-de puissance du bruit 
thermique ecrete. Filtrage de signaux perio- 
diques, simples, dans ce bruit. Ann. Tele- 
communications 7 (1952) Nr. 7, S. 375—387, 
7 Abb. 


621.392.1 

@ KÜPFMÜLLER, KARL: Die System- 
theorie der elektrischen Nachrichtenübertra- 
gung. 2. Aufl. Stuttgart: Hirzel 1952, 400 S., 
476 Abb., DM 32,—. 


621.392.1 Bestell-Nr. 3504 
KÜPFMÜLLER, KARL: Kanalkapazität 
und Laufzeit. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) 
Nr. 7, S. 265—268. 

Die Kapazitäteines Übertragungskanals hängt 
allgemein von der Laufzeit des Kanals ab. 
Nur bei Laufzeiten oberhalb eines bestimmten 
Wertes kann der durch die Shannonsche For- 
mel gegebene Grenzwert angenähert erreicht 
werden. Diese Mindestlaufzeit ist etwa gleich 
dem Zwanzigfachen der reziproken Band- 
breite. Eine Formel für die Kanalkapazität 
bei endlicher Laufzeit wird abgeleitet. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3486 
ZADEH, L. A., & MILLER, K. S.: Genera- 
lized ideal filters. J. appl. Phys. 23 (1952) 
Nr. 2, S. 223—228. 


621.392.5.012.8 Bestell-Nr. 3487 
KLEIN, WILHELM: Die Ersatzbilder des 
nichtumkehrbaren Vierpols. Arch. elektr. 
Übertr. 6 (1952) Nr. 5, S. 205—208, 8 Abb. 


621.392.5.018.7 Bestell-Nr. 8793 
LEWIS, N. W.: Waveform computations by 
the time-series method. Proc. Instn. electr. 
Engrs. 99 (1952) Pt. III, Nr. 61, S. 294—306, 
6 Abb., 9 Tab. 


621.392.5 Bestell-Nr. 8746 
AMOS, S. W., & JOHNSTONE, G. G.: 
F.M. feeder unit, 2. part; constructional 
details and alignment procedure. Wiirel. 
Wild. 58 (1952) S. 428—432, 8 Abb., 1 Tab. 


621.392.5 Bestell-Nr. 8778 
TAYLOR, R. C., & WATTS, C. U.: Wave 
filter characteristics by a direct method. 
Electr. Engng. 71 (1952) S. 911, 2 Abb. 


621.394.64 Bestell-Nr. 8722 
HEKIMIAN, NORRIS C.: Chart speeds 
design of feedback amplifiers. Electronics 25 
(1952) Nr. 9, S. 153—155, 1 Abb. 


621.394.645:546.289:621.396.622.6 

Bestell-Nr. 3488 
MALSCH, JOH., u. BENEKING, HEINZ: 
Transistoren III. Technische Eigenschaften 
und Schaltungen. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) 
H. 8, S. 333—346, 64 Abb. 
Behandlung der technischen Eigenschaften. 
Röhre und Transistor als Vierpol. Analogien 


a 
und Gegensätze Transistor—Elektronenröhre. 
Schaltungsfragen. Spezielle Verstärker-Schal- 
tungen. Rauschen beim Transistor. Frequenz- 
begrenzung der Transistoren. 


621.394.645:621.394.8 Bestell-Nr. 8735 
STRUTT, M. J. O.: Verfahren zur Verringe- 
rung der Störungen im Vergleich zum Signal 
am Ausgang von Verstärkern. ETZ 73 (1952) 
Nr. 20, S. 649—653, 5 Abb. 

Verfahren, die auf Rückkopplung linearer 
Vierpole beruhen und die spontanen Schwan- 
kungen am Ausgang im Verhältnis zum über- 
tragenen Signal verringern sollen. 


621.394.645.211 Bestell-Nr. 3489 
RÜCKLIN, RUDOLF: Zur Theorie des 
Widerstandsverstärkers. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) Nr. 4, S. 163—170, Nr. 5, S. 198 bis 
205, 12 Abb. 

Vereinfachte Behandlung der Einschwing- 
vorgänge durch Vernachlässigung der oberen 
Begrenzung des Frequenzbandes. Berechnung 
der Siebglieder gegen Netzspannungsschwan- 
kungen bei Verstärkern für niedrige Fre- 
quenzen. 


621.395.44:621.395.365.3:621.3.052.7 

Bestell-Nr. 3490 
WIDL, ERWIN: Über den Ausgleich der 
Fern-Nebensprechkopplungen in symmetri- 
schen Trägerfrequenzfernkabeln. Arch. elektr. 
Übertr. 6 (1952) Nr. 7, S. 269—280. 
Probleme. Verwendung geschirmter kerami- 
scher Ausgleichselemente. 


621.395.44:621.395.61/2 Bestell-Nr. 8741 
BAUER, ]J.: Endausrüstungen moderner 
Trägerfrequenz-Telephoniesysteme. Bull. 
schweiz. elektr. Ver. 43 (1952) Nr. 20, S. 824 
bis 829, 11 Abb. 


621.395.44 + 621.315.2 Bestell-Nr. 8742 
WETTSTEIN, A.: Gegenwärtiger Stand der 
Kabeltelephonie mit Mehrfachausnutzung. 
Bull. schweiz. elektr. Ver. 43 (1952) Nr. 20, 
S. 804—811, 10 Abb. - 


621.395.5 Bestell-Nr. 8774 
PILLIOD, J. J.: Fundamental plans for toll 
telephone plant. Electr. Engng. 71 (1952) 
Ss. 785—791, 10 Abb. 


621.395.5 Bestell-Nr. 8781 
CLARK, A. B., & OSBORNE, H. S.: Auto- 
matic switching for nation-wide telephone 
service. Electr. Engng. 71 (1952) S. 780—783 
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621.395.625.3(043.3) 

@ ACKERMANN, GERHARD: Systemati- 
sche Untersuchungen über den Zusammen- 
hang zwischen Struktur und elektro-akusti- 
schen Eigenschaften bei Magnetron-Bändern. 
Dissertation TH Dresden 28. 4. 1952, 190 Bl. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 8773 
LITIMANN, M. F.: Ultrathin magnetic 
alloy tapes with rectangular hysteresis loops. 
Electr. Engng. 71 (1952) S. 792795, 7 Abb. 


621.395.61/2:621.317 

@ GOSEWINKEL, M.: Messung der Über- 
tragungseigenschaften von Telephonen, Mikro- 
phonen und Fernsprechern. Karlsruhe: Braun 
1952, 160 S., 100 Abb. 


621.395.64 
@® KADAR, G.: Schallverstärker. Budapest: 
Közlek, Kiado 1952, 194 S., 20 Ft. 


621.395.669 Bestell-Nr. 8786 
ILIOVICI, M. J.: Les protections de distance 
et les protections differentielles generalisees. 
Dispositifs de localisation des defauts cor- 
respondants. Bull. Soc. frang. Electr. (7) 2 
(1952) Nr. 20, S. 447—456, 8 Abb. 


621.395.64 Bestell-Nr. 3491 
TROMMER, F.: Der neue Tonfilmverstärker 
TV 20. Bild u. Ton 5 (1952) Nr. 10, S. 307 
bis 309, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 8761 
MALONEY, M. E.: Recorded announcement 
of toll line delays. Bell Lab. Rec. 30 (1952) 
Nr: 9, S. 365—367, 3 Abb. 


Funktechnik 


621.396.029.64:621.385.16 Bestell-Nr. 8727 
PRAXMACHER, W.: Über die Möglichkeit 
der Erzeugung von mm-Wellen mit impuls- 
getasteten Vielschlitz-Magnetfeldröhren vom 
Typ „Rising Sun“. Nachrichlentechn. 2 (1952) 
H. 9, S. 277—282, 10 Abb. 


621.396.1 
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® ARMITAGE, E.: Wireless fundamentals. 
London: Pitman 1952, 18 s. 


621.396.11(043.3) 

@ UNRUH, KARL-HEINZ: Elektromagne- 
tische Wellen in homogenen und inhomogenen 
isotropen Medien unter Zugrundelegung der 
höheren komplexen Zahlen. Dissertation TU 
Berlin 29. 9. 1951, 75 S. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3492 
CAROLL, TH. J.: Propagation of short radio 
waves well beyond the horizon. Phys. Rev. 85 
(1952) Nr. 4, S. 732. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3493 
HEADING, J., & WHIPPLE, R. T. P.: The 
oblique reflexion of long wireless waves from 
the ionosphere at places where the earth’s 
magnetic field is regarderd as vertical. Phys. 
Rev. 244 (1952) S. 469503, 88 Z. 


621.396.11 

@® ALPERT, ]J. L.: Die Ausbreitung der 
Radiowellen. Moskau: Gostechisdat 1952, 
112018? 

621.396.11 


® HUND, AUGUST: Short-wave radiation 
phenomena. I, II. N.Y. McGraw Hill 1952, 
7188 S., 5928. 


621.396.11:538.566 Bestell-Nr. 8795 
HARDEN, B. N.: Diffraction of electro- 
magnetic waves by a half-plane. Proc. Instn. 
elecir. Engrs. 99 (1952) Pt. III, Nr. 61, S. 229 
bis 235, 11 Abb. 


621.396.11.029.6 

Wie empfange ich meine UKW-Sender? Feld- 
stärkemessungen und Empfangsbeobachtun- 
gen der UKW-Sender des Südwestfünks und 
anderer westdeutscher Sendegesellschaften. 
Herausg. Techn. Direktion Südwestfunk. 
Bd. I Südbaden-Südwürttemberg-Hohenzol- 
lern, S. 45; Bd. II Rheinland-Pfalz, S. 55. 
Zu den beiden Veröffentlichungen gehört eine 
Karte, die sämtliche Meßorte enthält, die 
durch verschiedene Farbkennzeichnung an- 
geben, wieviel SWF-UKW-Sender oder andere 
westdeutsche UKW-Sender empfangen wer- 
den. Es ist erstaunlich, in wieviel Orten bereits 
zwei und mehr SWF- und zwei und mehr 
fremde westdeutsche TIKW-Sender einwand- 
frei abgehört werden können. Durch diese 
Veröffentlichung gibt die technische Direktion 
des Südwestfunks vor allem den in dem Hör- 
bereich dieses Senders liegenden Rundfunk- 
händlern eine wirksame Unterstützung. Man 
kann den einzelnen Angaben die erwartete 
Empfangsqualität und den erforderlichen Auf- 
wand für die Empfangsanlagen entnehmen. 
Die untersuchten Orte sind alphabetisch auf- 
geführt. Sender mit einer so großen Feld- 
stärke, daß ein einwandfreier UKW-Empfang 
schon mit einfachen Mitteln erfolgt, sind 
durch Fettdruck hervorgehoben. Die genauen 


v2 


ie 


Werte geben die Feldstärkezahlen an, die im 
Durchschnitt in dem untersuchten Ort auf- 
genommen wurden. 


621.396.11.029.64 + 61 Bestell-Nr. 8775 
HINES, H. M., & RANDALL, ]J. E.: Possible 
industrial hazards in the use of microwave 
radiation. Electr. Engng. 71 (1952) S. 879 bis 
881, 2 Abb., 2 Tab. 

Mit der Anwendung der Elektronik im Mikro- 
wellenbereich und der damit häufigen Ver- 
wendung hoher Frequenzen auf dem Gebiet 
der Medizin wurden Forschungen mit dem 
Ziel angestellt, ihre Wirkungen auf lebenden 
Organismus zu untersuchen. Es hat sich 
durch Laboruntersuchungen an Versuchs- 
tieren gezeigt, daß die Wellen die inneren 
Organe gefährlich erwärmen. 


621.396.11.08 Bestell-Nr. 8782 
SILBERSTEIN, R.: Interpretation of high- 
frequency CW field-intensity records with the 
aid of simultaneous pulse data. Proc. I. R.E. 40 
(1952) S. 974—976, 3 Abb. 


621.396.2.029.6:621.396.65 Bestell-Nr. 3794 
STARR, A. T., & WALKER, T. H.: Sym- 
posium of papers on microwave links. Proc. 
Instn. electr. Engrs. 99 (1952) Pt. III, Nr. 61, 
S. 241—255, 14 Abb. 


621.396.4 + 621.8 Bestell-Nr. 8740 
GUANELLA, G., JENNY, F.,, & WALD- 
VOGEL, P.: Die Pioniertätigkeit der Ma- 
schinenindustrie in der Hochfrequenztechnik. 
Bull. schweiz. elektr. Ver. 43 (1952) Nr. 20, 
5. 834—840, 11 Abb. 


621.396.5:621.396.67 Bestell-Nr. 3494 
A radio transmission line exchange. Engr. 194 
(1952) Nr. 5045, S. 451—452, 6 Abb. 


621.396/897 Bestell-Nr. 3533 
Radarscope. Tele-Tech. 11 (1952) Nr. 5, 
S. 34-35, 3 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3514 
BAILEY, D. K.: A new kind of radio propa- 
gation at very high frequencies observable 
over long distances. Phys. Rev. 86 (1952) 
Nr. 2, S. 141—145, 1 Abb. 


621.396.11:621.317 Bestell-Nr. 8871 
CURTIS, H. W.: Measuring the man power 
of varying-amplitude complex audio waves. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H.7, S. 775—779, 
8 Abb. 


 - 
621.396.11:621.396.9:551.509 Bestell-Nr. 8850 
JONES, H. L. & HESS, CH. N.: Identifica- 
tion of tornadoes by observation of wave- 
form atmospheries. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H. 9, S. 10491052, 9 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 8839 
MILLER, S. E.: Notes in methods of trans- 
mitting the circular electrice wave around 
bends. Proc. I. R. E. 40 (1952) H.9, S. 1104 
bis 1113, 23 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 8837 
LAGRONE, A. H.: Cross polarization of 
scattered radio waves. Proc. I.R.E. 40 
(1952) H.9, S. 1120—1123, 5 Abb., 2 Tab. 


621.396.216 Bestell-Nr. 3515 
BUENEMANN, D. & PETHKE, H: 
Anwendungs- und Berechnungsgrundlagen 
frequenzmodulierter Impulsfolgen. FTZ 5 
(1952) Nr. 5, S. 226—231, 8 Abb. 


621.396.41:621.396.619.24 Bestell-Nr. 3835 
BRAY, W. J. & MORRIS, D. W.: Single-= 
sideband multi-channel operation of short- 
wave point-to-point radio links. Post Office 
electr. Engrs. J. 45 (1952) Okt., S. 97-—105, 
7 Abb. 


621.396.5 Bestell-Nr. 3516 
KRONJAEGER, W. & WALLOR, H.: Über 
die Eignung des Grenz- und Ultrakurzwellen- 
bereichs für den Aufbau eines Rheinfunk- 
Sprechdienstes. FTZ 5 (1952) Nr. 7, S. 301 
bis 306, 8 Abb. 


621.396.5:621.397.5(4) Bestell-Nr. 8818 
SKALAR, G.: Die europäische UKW- und 
Fernsehplanung. Radiotechn. 28 (1952) H.11, 
Ss. 465—470. 


621.396.5(7) Bestell-Nr. 3521 
DIETRICH, E.: Ergebnis einer Besichtigung 
von Richtfunkstrecken in USA. FTZ 5 (1952) 
Nr. 8, S. 327—332, 10 Abb. 


621.396.6 Bestell-Nr. 3517 
HOLLMAN, H. E.: Nonlinear elements and 
application in AF and RF circuits II. Tele- 
Tech. 11 (1952) Nr. 5, S. 56—57, 122—128, 
10 Abb. 
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--621.396.679 Bestell-Nr. 8858 
ABBOTT, F. R.: Design of optimum buried- 
conductor RF ground system. Proc. I. R. E. 40 
(1952) H.5, S. 846—852, 3 Abb. 


621.396.679 Bestell-Nr. 8810 
RONKAY, F.: Earthing problems. Acta 
Technica Hungaricae 3 (1952) Ausg. 1/2, 
Ss. 53—97, 32 Abb. 


621.396.69 Bestell-Nr. 8918 
HANNAHS, W. H. & ENG, J. W.: Produc- 
tion control of printed resistors. Blectronics 25 
(1952) H. 10, S. 106—109, 13 Abb. 


621.396.8 Bestell-Nr. 8933 
WALTER, A.: Die Güte, ihre Berechnung 
„und Messung. Radio mentor 18 (1952) H.10, 
5. 502—506, 14 Abb. 


621.396.8.029.6 Bestell-Nr. 8924 
HINES, H. M. & RANDALL, ]J. E.: Possible 
industrial hazards in the use of microwave 
radiation. Electr. Engr. 71 (1952) H. 10, S. 879 
bis 881, 2 Abb., 2 Tab. 


621.396.8 Bestell-Nr. 8923 
RORDEN, H. L7& GENS, R. S.: Radio 
noise in relation to the design of high-voltage 
transmission lines. Electr. Engr. 71 (1952) 
H. 10, S. 873—879, 9 Abb., 2 Tab. 


621.396.8 Bestell-Nr. 8907 
KENNEDY, M. E.: Servicing mobile radio 
equipment. Electronics 25 (1952) H. 10, 
S. 140—143, 4 Abb. 


621.396.8:621.3.013.7 Bestell-Nr. 8847 
HESS,H.A.: Investigations ofhigh-frequency 
echoes. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 9, S. 1065 
bis 1068, 6 Abb. 


Sender 


621.396.61.029.6:621.397.62 Bestell-Nr. 8724 
BORKAN, H., MORRISON, W. C., & RED- 
DECK, J. G.: Video test signal generator. 
Electronics 25 (1952) Nr. 9, S. 139—141, 
2 Abb. 


621.396.61:534.84 Bestell-Nr. 3495 
JUNG, H., u. ALTER, E.: Grundlagen und 
Bau eines Generators für künstlichen Nach- 
hall. Bild u. Ton 5 (1952) Nr. 10, S. 312—317, 
8 Abb. 


621.396.611.21 
@ BERGMANN, LUDWIG: Schwingende 
Kristalle und ihre Anwendung in der Hf- und 


Ultraschalltechnik. 2. Aufl. Leipzig: B. G. 
Teubner 1951, 52 S., 51 Abb., DM 2,10. 


621.396.615.142 Bestell-Nr. 3496 
KLEEN, WERNER, u. RUPPEL, WER: 
NER: Zur Berechnung der Rauschzahl der 
Traveling-wave-Röhre I. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) Nr. 5, S. 187—194, 6 Abb.; Nr. 7 
5.299 —303, 4 Abb. 

Berechnung der komplexen Fortpflanzungs- 
konstante der in der Traveling-wave-Röhre 
erregten Wellen. Annahmen bei der. Berech- 
nung der Rauschzahl. Anfangsbedingungen. 
Rauschzahl. Einfluß eines Potentialsprungs 
auf eine Elektronenströmung. Strahlungs- 
erzeugungssystem mit einem und mit zwei 
Potentialsprüngen. 


’ 


Modulation 
621.396.619 
@® GÜTTINGER, P.: Frequenzmodulation. 
2. Aufl. Zürich: Seemann 1952, 194 S., 
101 Abb., DM 29,—. 


621.396.619 Bestell-Nr. 8747 
Delta modulation; transmitter using quan- 
tized feedback. Wirel. Wld. 58 (1952) S. 427, 
1 Abb. 


621.396.619 Bestell-Nr. 3497 
LOUGHLIN, RP. D.: T'he theory of amplitude- 
modulation rejection in the ratio detector. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) Nr. 3, S. 289—29. 


621.396.619.13:621.396.615.141.2.029.63 

Bestell-Nr. 3498 
FRICKE, HANS: Über die Frequenzmodula- 
tion beim Magnetron im Dezimeterwellen- 
gebiet. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) H. 6, 
S. 228240; H. 7, S. 281—287, 18 Abb. 
Frequenzmodulation durch Änderung des 
Blindwiderstandes. Vergleich der verschie- 
denen Modulationsverfahren. 


Verstärker 


621.396.64:621.315.59 Bestell-Nr. 8784 
TEAL, G. K., SPARKS, M., & BUEHLER, 
E.: Single-erystal germanium. Proc. I. R.E. 40 
(1952) S. 906—909, 10 Abb. 


621.396.64:621.315.59 Bestell-Nr. 3499 
MAYER, H.: Production d’impulsions de 
tres courte duree grace A un cireuit oscillant 
excitE par choc et chunte par un cristal de 
germanium. ©. R., Acad: Sci., Paris 234 
(1952) Nr. 11, S. 1131—1133. 
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621.396.64 Bestell-Nr. 3500 
NUCKOLLS, R. G., & RUEGER, L. J.: 
A stabilized synchronous amplifier. Phys. 
Rev. 85 (1952) Nr. 4, S. 731. 


621.396.64:621.315.59 Bestell-Nr. 3501 
CRAWFORD, J.-H., CLELAND, J. W., 
LARK-HOROVITZ, K., PIGG, J. C., & 
YOUNG, F. W.: Evidence of hole traps in 
Ge produced by fast neutron bombardement. 
Phys. Rev. 85 (1952) S. 730. 


621.396.64 Bestell-Nr. 8764 
LAFAURIE, R.: Un amplificateur ä haute 
fidelite et de faible puissance. Toute la Radio 
(1952) Nr. 169, S. 317—320, 3 Abb. 


621.396.645.331.062.13 Bestell-Nr. 8771 
Branchement et adaption des haut-parleurs 
aux amplificateurs. Radio-Revue (1952) Nr.10, 
S. 371—374. 


621.396.645.331.062.31 Bestell-Nr. 8765 
GUILBERT, CH.: Le sens de branchement 
d’un transformateur de sortie, est-il indiffe- 
rent? Toute la Radio (1952) Nr. 169, S. 301 
bis 303, 4 Abb. 


621.396.663:538.563.029.58(73) 

Bestell-Nr. 3502 
NEYER, HANS: Einfallswinkel nordameri- 
kanischer Kurzwellensender. Elektrotechn. u. 
Masch.-Bau 69 (1952) Nr. 19, S. 444-447. 


621.396.64 Bestell-Nr. 3520 
SIMON, A.: Die Behandlung von Verstärker- 
schaltungen im Uy/Ug-Kennlinienfeld. FTZ 5 
(1952) Nr. 1, S. 11—16, 7 Abb. 


621.396.64:621.396.682.062 Bestell-Nr. 8859 
BROTER, N. W.: Heater-voltage compen- 
sation for alternating-current amplifiers. Proc. 
I. R. E. 40 (1952) H. 5, S. 843—845, 4 Abb. 


621.396.64:621.396.619.24 Bestell-Nr. 8868 
LUND,N., ROSE,C. F.P.& YOUNG,L. G.: 
Amplifiers for multichannel single-sideband 
radio transmitters. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H.?, S. 790—796, 4 Abb. 


Antennen 


621.396.67 Bestell-Nr. 3503 
HAYCOCK, O. C., & WILEY, F. L.: Radia- 
tion patterns and conductance of slotted- 
cylinder antennes. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
Nr. 3, S. 349—352. 


621.396.67.029.64 Bestell-Nr. 8706 
UNGER, H.-G.: Ebene Spiegel zur Strahl- 
umlenkung bei Richtantennen. Frequenz 6 

(1952) Nr. 9, S. 272—278, 11 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8838 
KING, R.: An improved theory of the re- 
ceiving antenna. Proc. I. R. E. 40 (1952) H.1, 
S. 1113—1120, 12 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 3534 
MARTIN, O. J.: Wing-tip antenna for jet 
fighter aircraft. Tele-Tech. 11 (1952) Nr. 5, 
S. 36—38, 133—134, 9 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8857 
DIKE, S.H. & KING, D. D.: The absorption 
gain and back-scattering cross section of the 
cylindrical antenna. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H.5,S. 853—860, 14 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8911 
SCHELDORF, M. W.: Skewed antenna at 
WIZ-TV. Electronics 25 (1952) H. 10, S. 130 
und 131, 9 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8913 
SIEMINSKI, E.: Field plotting in deflection 
yoke design. Electronics 25 (1952) H.10,S.122 
bis 126, 10 Abb. 


621.396.671 Bestell-Nr. 3535 
KNUDSEN, H. L.: Radiation field of a 
square, helical beam antenna. J. appl. Phys. 
23 (Apr. 1952) Nr. 4, S. 483—491, 2 Abb. 


621.396.9 
Anwendungen des Funkverkehrs 


621.396.9 Bestell-Nr. 8827 
LESLIE, R. W. & GUNN-RUSSELL, C.: 
Automatic broadcasting. Wirel. Wld.58 (1952) 
H. 11, S. 449—451, 3 Abb. 


621.396.933.23 Bestell-Nr. 3537 
An improved ILS for aircraft. Tele-Tech. 11 
(1952) Nr. 5, S. 47, 118—120, 4 Abb. 


621.396.96 Bestell-Nr. 3543 
TIBERIO, U.: Eco e rumore in un radar 
sottoposto a disturbo ottivo. Alta Freq. 21 
(1952) Nr. 3, S. 137—151, 5 Abb. 


621.396.93 Bestell-Nr. 8753 
Air radio developments. Wirel. Wld. 58 (1952) 
S. 397400, 4 Abb. 
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Bestell-Nr. 8723 


= MCLUCAS, JOHN L.: Narrow-band link 


relays radar data. Electronics 25 (1952) Nr. 9, 
S. 142—146, 6 Abb. 


621.396.96 

@ PANNETT, W. E.: Radio installations. 
London: Chapman & Hall Ltd. 1952, 454 S., 
244 Abb., 45 s. 


621.396.96:061.3 Bestell-Nr. 8745 
European V.H.F. broadcasting; summary of 
the recent Stockholm Conference. Wirel. 
Wla. 58 (1952) S. 433—434, 1 Tab. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397 Bestell-Nr. 3544 
DEVORE, L.T.: 18 to 6. A story of color TV. 
General Electric Rev. 55 (1952) Nr. 3, S. 42 
bis 45, 4 Abb. 


621.397 (494) Bestell-Nr. 3538 
HOFER, E. L.: Das Fernsehen in der Schweiz 
und der heutige Stand der Fernsehtechnik. 
Elektrizitätsverwert.27 (1952) Nr. 3, S. 73—77, 
7 Abb. 


621.397 Bestell-Nr. 3511 
HACHENBERG, OTTO: Betrachtungen 
über die Grundlagen des Fernsehens. Wiss. 
Ann. 1 (1952) Nr. 8, S. 461—475, 9 Abb. 


621.397.2 Bestell-Nr. 8870 
GORDON, G. H.: Video recording, film con- 
siderations. Proc. I. R. E. 40 (1952) H.7, 


8. 779—782, 3 Abb. 


621.397.3 Bestell-Nr. 3545 
LUBCKE, H. R.: Color television reprodu- 
cers. J. Mot. Pict. Tel. Engr. 58 (1952) Nr. 1, 
Ss. 22—27, 3 Abb. 


621.397.331 Bestell-Nr. 3539 
SCHADE, O. H.: Image gradation, graininess 
and sharpness in television and motion picture 
systems. J. Mot. Pict. Engr. 58 (1952) Nr. 3, 
S. 181—222, 64 Abb., 14 Tab. 


621.397.5 Bestell-Nr. 3540 
HERBST, P.I., DREW, R. 0. & BAUM- 
BAUGH, I. M.: Factors affecting the quality 
of kinerecording. J. Mot. Pict. Engr. 58 (1952) 
Nr. 2, S. 85—104, 14 Abb. 


621.397.5:535.62,,735° Bestell-Nr. 3508 
KAROLUS, A.: Farbfernsehen. Z. angew. 
Phys. 4 (1952) H. 8, S. 300. 
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621.397.5:621.317.7 Bestell-Nr. 3507 
TETZNER, K.: Meß- und Prüfgeräte für die 


Fernsehwerkstatt. Funk-Techn. 7 (1952) 
H. 18, S. 482. 
621.397.61(23) Bestell-Nr. 8893 


LAETT, H.: Die Eignung der Döle als Fern- 
sehsender-Standort. Techn. Mitt. PTT 30 
(1952) H. 5, S. 167—172, 8 Abb. 


621.397.62:621.385.832:535.88 

Bestell-Nr. 3506 
SCHWARTZ, E.: Probleme beim Fernseh- 
Projektionsempfang. ETZ—B 4 (1952) H. 9, 
S. 249. 


621.397.62 Bestell-Nr. 8905 
RICHMAN, P.: Frame synchronization for 
color television. Electronics 25 (1952) H. 10, 
S. 146—150, 9 Abb. 


621.397.62:621.317.36.029.4 Bestell-Nr. 8916 
SCHLESINGER, K. & NERO, W.: A phase 
indicator for color television. Electronics 25 
(1952) H. 10, S. 112—114, 9 Abb. 


621.397.7 Bestell-Nr. 3524 
BROWN,R. I.: WABD’s new TV transmitter. 
Tele-Tech. 11 (1952) Nr. 5, S. 53—55, 96 bis 
106, 9 Abb. 


621.397.8 Bestell-Nr. 3529 
KIRSCHSTEIN, F. .& BOEDEKER, H.: 
Die Verformung der Modulation beim Fern- 
sehempfang und die Möglichkeiten ihrer Ent- 
zerrung. FTZ 5 (1952) Nr. 8, S. 357—361, 
12 Abb. 


621.397.8 Bestell-Nr. 8822 
JOUGUET, M.: Effets de la distorsion d’am- 
plitude et de phase sur les signaux de tele- 
vision & spectre limite. Cables & Transmission 
6 (1952) H. 4, S. 301—316, 11 Abb., 5 Tab. 


621.397 

@ AISBERG, E.: Fernsehen? ..... nichts ein- 
facher als das! Berlin-Grunewald: Regeliens- 
Verlag 1952, 208 S., 200 Abb. 


621.397.1 
@ IGNATJEV, N. K.: Fernsehen. Moskau: 
Swjasisdat 1952, 208 S. 


621.397.53:621.318.5 Bestell-Nr. 3748 
PEDDLE, E. A. R.: Electronic switching; 
principles of the use of cold-cathode discharge 
tubes. Wirel. Wild. 58 (1952) S. 421-423, 
6 Abb., 1 Tab. 


XI 


621.397.53:621.383.42 Bestell-Nr. 8737 
MOULON, J.-M.: Les semi-conducteurs et 
leurs applications. Ann. Telecommunication 7 
(1952) Nr. 9, S. 364374, 35 Abb. 


621.397.61/2 

@ HAENSEL, KARL: Fernsehen — nah ge- 
sehen. Technische Fibel. Dramaturgie. Orga- 
nisatorischer Aufbau. Frankfurtmain: Alfred 
Metzner 1952, 192 S., DM 12,50. 


621.397.611 Bestell-Nr. 8783 
MCILWAIN, K.: Requisite color bandwidth 
for simultaneous color-television systems. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) S. 909—912, 8 Abb. 


621.397.62 

@ GOLDAMMER, RUDOLF: Der Fernseh- 
Empfänger. München: Franzis-Verlag 1952, 
144 S., 217 Abb., 5 Tab., DM 9,50/11,—. 


621.397.62 Bestell-Nr. 8744 
HEATH, R. C.: Projection television versus 
direct viewing. Wirel. Wld. 58 (1952) S. 435. 


621.397.62.016.35 Bestell-Nr. 8749 
JOHNSON, G. F.: Television“ A.G.C.” circuit; 
simple system for stabilizing mean brightness. 
Wirel. Wld. 58 (1952) S. 424426, 4 Abb. 


621.397.62:621.385.832:535.88 

Bestell-Nr. 8760 
SCHWARTZ, E.: Probleme beim Fernseh- 
Projektionsempfang. ETZ 4 (1952) Nr. 9, 
S.249—253, 11 Abb. 


621.397.67 Bestell-Nr. 8733 
JUSTER, F.: Complements de television; 
les antennes. Le Haut-Parleur 28 (1952) 
Nr. 931, S. 22—23, 8 Abb. 


621.397.67 Bestell-Nr. 8758 
Antennes de reception pour television; les 
dipöles. Television professionnelle (1952) 
Nr. 209, S. 8—9, 7 Abb. 


Verschiedenes 


621.669.15 Bestell-Nr. 8729 
MAYER, A.: Fremdkörpereinflüsse im ferro- 
magnetischen Material. Nachrichtentechn. 2 
(1952) H. 9, S. 271—272, 8 Abb. 


669.018 Bestell-Nr. 8763 
FINE, M. E.: Vibralloy—a new ferromagnetic 
alloy. Bell Lab. Rec. 30 (1952) Nr. 9, S. 345 
bis 348, 6 Abb. 


681.18 Bestell-Nr. 8803 
GUMPERTZ, D. G.: Magnetic sorting of 
unlabeled food cans. Electronics 25 (1952) 

Nr. 9, S. 100—105, 9 Abb. 


77 Bestell-Nr. 8731 
MUTSCHKE, F.: Wissenschaftliche Farben- 
photographie. Naturwissensch. Rundschau 


(1952) H. 9, S. 361364, 6 Abb. 


621.791 Bestell-Nr. 8889 
ARNAUD, M. R.: L’arc de soudage en at- 
mosphere d’argon avec &lectrode infusible. 
Bull. Soc. Frangaise Electriciens 7 (1952) H.23, 
S. 626—632, 15 Abb. 


621.791 Bestell-Nr. 8888 
MONEYRON, M.: Evolution du materiel de 
soudage ä l’arc pendant les dernieres anne&es. 
Bull. Soc. Frangais« Electriciens 7 (1952) H.23, 
Ss. 640—654, 21 Abb. 


621.791 Bestell-Nr. 8887 
DESCARSIN, M. M.: Les applications de la 
haute frequence au soudage et au brasage. 
Bull. Soc. Frangaise Electriciens 7 (1952) H.23, 
Ss. 655—662, 1 Abb. 


621.83 Bestell-Nr. 8809 
BOTKA, I.: Interference of general involute 
gearing. Acta Technica Hungaricae 3 (1952) 
Ausg. 1/2, S. 99—120, 6 Abb. 


629.138 Bestell-Nr. 8806 
KILLE, H. H.: Probleme in der Weltraum- 
Nug-Forschung. Z. V’DI 94 (1952) H. 32, 
S. 1042—1048, 5 Abb., 2 Tab. 

Bericht über den III. Internationalen Astro- 
nautischen Kongreß vom 1. bis 6. 9. 1952 in 
Stuttgart. 


778:335.24 Bestell-Nr. 8804 
MARSH, CH.: Some photographic methods 
applied to photometry. Illum. Engr. 47 (1952) 
H. 10, S. 571—574, 11 Abb. 


621.32:535.6 Bestell-Nr. 8829 
TARNAY, F.& BARTHES, E.: Sources lumi- 
neuses et couleurs. Bull. Soc. Frangaise Elec- 
triciens 7 (1952) H. 22, S. 574—594, 38 Abb. 


77 Bestell-Nr. 3525 
JENSEN, A. G., GRAHAM, R. E. & MATT- 
KE, C. F.: Continous motion pieture pro- 
jector for use in television film scanning. 
J. Mot. Pict. Tel. Engr. 58 (1952) Nr. 1, 
Ss. 1—21, 15 Abb. 3 
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51 

Mathematik 
51 j Bestell-Nr. 9970 
JANOSSY, L.: On the physical interpretation 


of the Lorentz transformation. Acta Physica 
Hungaricae 1 (1952) H.4, S. 391—422, 4 Abb. 


1 Bestell-Nr. 9961 
HAZAY, ST.: Die Transformation Gauss- 
Krügerscher Koordinaten zwecks Darstellung 
in kleinem Maßstabsverhältnis. Acta Physica 


Hungaricae 4 (1952) H. 1—4, S. 107—121, 
7 Abb., 2 Tab. 
51 Bestell-Nr. 9960 


HAZAY, ST.: Umrechnung zwischen Gauss 
Krügerschen Koordinaten, die verschiedenen 
Ellipsoiden angehören. Acta Physica Hun- 
garicae 4 (1952) H. 1—4, S. 187—199, 2 Tab. 


518.3 Bestell-Nr. 3584 
PEI-SU HSIA: A graphical analysis for non- 
linear systems. Proc. Inst. Electr. Engrs. 99 


(1952) Part II, Nr. 62, S. 125—131, 8. Abb., 
10 Zeichn. 


RTA 


Physik 
33.082.4 Bestell-Nr. 3633 
EHRET, L., NEUBERT, U.<& HAHNE- 
MANN, H.: Über den Einfluß starker Schall- 
wellen auf fortschreitende Gasflammen in 
Rohren. Z. angew. Phys. 4 (1952) H. 4, S. 126 
bis 134, 11 Abb. 


535.314:548.0:621.396.11:621.396.812.5 

Bestell-Nr. 3668 
LANGE-HESSE, GÜNTHER: Vergleich der 
Doppelbrechung im Kristall und in der Iono- 
sphäre. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) S. 149 
bis 158, 8 Abb. 


Bestell-Nr. 3582 
OHL, R. S.: Properties of ionic bombarded 


"silicon. Bell Syst. techn. J. 31 (1952) Nr. 1, 


5. 104—121. 


Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


937.2:538.56 Bestell-Nr. 3596 
SCHUISKY, W.: Untersuchung magnetischer 
Felder mit Hilfe elektrischer Modelle. Arch. 
Elektrotechn. 40 (1952) H. 5, S. 316. 

Feldverlauf unter den Polen der elektrischen 
Maschinen. Bestimmung der Polstreuung. 
Leitwert der Nuten — und Zahnkopfstreuung. 


537.21 Bestell-Nr. 9972 
BOUIX, M.: Etude des dielectriques; con- 
stante dielectrique, pertes dielectriques et 
claquage. Ann. Telecommunications 7 (1952) 
H. 11, S. 466—479, 11 Abb. 


537.311.4 Bestell-Nr. 3563 
KOUWENHOVEN, W. B. & SACKETT, 
W. T.: Contact resistance: the contribution 
of nonuniform current flow. Electr. Engng. 71 
(1952) Nr. 3, S. 264—268, 2 Abb., 8 Zeichn. 


537.311.33 Bestell-Nr. 3649 
JAFEE, G.: Theory of conductivity of semi- 
conductors. Phys. Rev. 85 (15. 1. 1952) S. 354 
bis 363. 


537.311.33 Bestell-Nr. 3644 
HENISCH, H. K.: Industrial applications of 
semiconductors. Research. Lond. 5 (März1952) 
S. 101—107. 


537.312.6 Bestell-Nr. 3638 
FISCHER, JOHANNES: Die stationäre 
Temperatur stromdurchflossener, langer Dräh- 
te. Arch. Elektrotechn. 40 (1952) H. 4, S. 262. 
Wärmeabgabe der Oberfläche. Stromwärme- 
erzeugung. Temperaturunabhängiger Wider- 
stand, konstante Leitung. Konstante Strom- 
stärke. Konstante Klemmenspannung. Leiter- 
querschnitt und elektrische Belastung. 


537.338:621.3.015.33 Bestell-Nr. 3612 
BITTEL, HEINZ: Zur Kennzeichnung von 
Geräuschen und Rauschspannungen. Z. angew; 
Phys. 4 (1952) H. 4, S.137”—146. 


938.24 Bestell-Nr. 10039 
KRAPF, S.: Einige Effekte aus der Magneti- 
sierungskennlinie stromdurchflossener ferro- 
magnetischer Stoffe. ETZ Ausg. A 73 (1952) 
H. 23, S. 745—746. 
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535.37 Bestell-Nr. 9967 
ZALAN BODÖ: Measurement of the ultra- 
violet absorption of fluorescent powders by 
their diffuse reflexion. Acta Physica- Hungari- 
cae 2 (1952) H. 1, S. 5—10, 3 Abb., 2 Tab. 


538.565:621.396.611.1.029 Bestell-Nr. 10068 
RUKOP, H.: Eigenfrequenz-Gleichungen ge- 
koppelter Kreise in Vierpolbetrachtung. Teil2. 
Telefunken Z. 25 (1952) H. 97, S. 216—228, 
14 Abb. 


538.566:538.614:621.318.1:621.3.011 

Bestell-Nr. 3648 
HOGAN, C. L.: The ferromagnetic Faraday 
effect at microwave frequencies and its appli- 
cations. The microwave gyrator. Bell System 
techn. J. 31 (1952) S. 1—31. 


338.632:538.083.9 Bestell-Nr. 3608 
ALGRAIN, P.: Contribution ä l’etude des 
phenomenes de redressement et de transistance 
dans le germanium. Ann. de Phys. 7 (1952) 
5. 140—184. 


539.154 Bestell-Nr. 9971 
GOMBÄS, P.: Die statistische Theorie des 
Atomkernes. Acta Physica Hungaricae 1 (1952) 
H. 4, S. 329—390. 8 Abb., 4 Tab. 


534 

Akustik 
534 Bestell-Nr. 9938 
KERSTA, L. Ro sound. Bell Lab. Rec. 
30 (1952) H. P . 354-357, 5 Abb. 
534 Bestell-Nr. '9975 
MOLES, A.: Etude et reprösentation de la 


note complexe en acoustique musicale. Ann. 
Telecommunications 7 (1952) H. 11, S. 430 
bis 438, 10 Abb. 


534.321.9 Bestell-Nr. 3564 
KRAUTKRÄMER, I. :Zerstörungsfreie Werk- 
stoffprüfung mit Ultraschallimpulsen. Werk- 
stofe 3 (1952) Nr. 4, S. 125—128, 12. Abb. 


534.4 Bestell-Nr. 3581 
MOLES, A. & CORSAIN, G.: Un detecteur 
de transitoires et ses applications A l’&tude du 
signal musical et phonetique. Radio frang. 
(1952) Nr. 3, S. 1—7, 6 Abb., 7 Zeichn. 


534.414 Bestell-Nr. 10055 
LÄUBER, At Akustische Resonatoren als 
Schallabsorber. T’echn. Mitt. PTT 30 14982) 
H.7,S. 209—213, 5 Abb. 

Zwei Ausführungen von Resonatoren als Tief- 
tonabsorber in der Raumakustik. Beide wur- 
den im Labor als auch in der: Tune auspro- 
biert. N 


534.614:534.64:621.315.616 Bestell-Nr. 357 
MASON, W. P. & McSKIMIN,H.I.: Mecha- 
nical properties of polymers at ultrasonie fre- 


- quencies. Bell System techn. J. 31 (Jan. 1952) 


Ss. 122—171. 


534.76 Bestell-Nr. 10029 
BRANDT, H.: Stereophonie. ETZ Ausg. B 
4 (1952) H. 11, S. 328—333, 13 Abb. 


534.78:621.3.012.8 Bestell-Nr. 10074 
WINCKEL, F.: Die menschliche Stimme in 
elektrischen Modellvorstellungen. ETZ Ausg. 
A 73 (1952) H. 22, S. 708—711, 15 Abb. 


534.321.9 Bestell-Nr. 3654 
KEMPNER, S.: Ultrasonic system detects 
intruders. Electronics 25 (1952) Nr. 4, S. 104 
bis 105, 4 Abb.‘ 


534.321.9 Bestell-Nr. 3643 
HEMARDINQUER, P.: Les ultra-sons, 
leurs proprietes et leurs effects. Electricite 36 
(1952) Nr. 183, S. 95—100, 4 Abb., 4 Tab. 


534.86:621.396.013.7 Bestell-Nr. 3625 
DARRE, A.: Die Ausgleichvorgänge bei der 
Schallübertragung. Frequenz 6 (1952) Nr. 3, 
Ss. 65—71, 6 Abb. 


620.1:669 
Werkstoffe, Metallurgie 


620.1:537.21 Bestell-Nr. 3573 
LEBRUN, A.: Une nouvelle abaque pour la 
determination de la permittivite des dielec- 
triques en hyperfr&equences. C. R. Acad. Sci., 
Paris 234 (1952) Nr. 5, S. 518—520. 


620.1:538.221:621.318.22 Bestell-Nr. 10062 
EISENKOLB, F.: Pulvermetallurgische 
Werkstoffe der Elektrotechnik. Elektrotechnik 
6 (1952) H. 11, S. 548—553, 11 Abb. 


621.3:621.3+61 
Elektrotechnik, Elektromedizin 


621.361 Bestell-Nr. 10019 
JUNG, F. T.: Past and present forms of elec- 
tric apparatus in physical medicine. Electr. 
Engrs. 71 (1952) H. 11, S. 993998. 


621.3.011.1 Bestell-Nr. 3565 
KU, Y. H.: Resume of Maxwell’s and Kirch- 
hoff’s rules for network analysis. J. Franklin 
Inst. 253 (1952) Nr. 3, S. 211—224, 3 Abb. 
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621.3.012.8:531.7:621.317.3(048):621.3.011 
Bestell-Nr. 3589 
REICHARDT, W.: Analogien zwischen me- 
chanischen und elektrischen Größen. Frequenz 
6.(1952) H. 1, S. 25—29, H.2, S. 50-55, 


H. 3,-S.-72—86. Wiss. Z. TH Dresden 1 


(1951/52) Nr. 1, S. 87. 


621.3.092-.094.2 » Bestell-Nr. 3572 
LAURENT, TORBERN: Zur Systemtheorie 
der Laufzeit und der Einschwingzeit in elek- 
trischen Filtern mit Phasenverzerrung. Arch. 
elektr. Übertr. 6 (1952) H.3,S. 91—98, 12 Abb. 


621.3.018.44 Bestell-Nr. 9987 
WHEELER, H. A.: Universal skin-effect 
chart for conducting materials. Electronics 25 
(1952) H. 11, S. 152—154. 


621.313.333 Bestell-Nr. 9959 
KOVACS, K. P.: Übereinige Fragen der Theo- 
rie des Asynchronmotors mit Doppelkäfig- 
läufer. Acta Physica Hungaricae 4 (1952) 
H.1—4, S. 305—324, 6 Abb. 


621.314.21.002.2 Bestell-Nr. 3652 
KAFKA, H.: Neues Leitwertdiagramm für 
Transformatoren. Arch. Elektrotechn. 40 
(1952) H. 4, S. 219—230, 2 Abb. 


621.314.63:621.316.722:621.355 

Bestell-Nr. 3611 
BERGSTRÖM, H.: Small automatic charg- 
ing rectifiers. Ericsson Rev. 29 (1952) Nr. 1, 
Ss. 17—21, 5 Abb. 


621.314.632:621.315.59:621.317.7 

Bestell-Nr. 10011 
MARGNA, C. Eine Meßanlage für Transi- 
storen. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 43 
(1952) H. 25, S. 1047—1049, 8 Abb. 


621.314.67:621.316,722.1 Bestell-Nr. 9945 
PERILHOU, P. & CAYZAC, ]J.: Ein stabili- 
sierter Speisegleichrichter für 5000 V, 50 mA. 
Philips’ Techn. Rdsch. 14 (Okt. 1952) S. 113 
bis 122, 13 Abb. 

Geeignet für Laboratoriumsversuche für Dezi- 
meter- und Zentimeterwellen. Die Gleich- 
spannung variiert selbst bei den größten Be- 
lastungsänderungen nur um ungefähr 0,01%. 


621.314.671.062 Bestell-Nr. 8698 
CHARLES, D.: Recherche sur la multipli- 
cation &lectronique et ses applications. Ann. 
Radioelectricite 7 (1952) S. 34—60, 115—138, 
27 Abb., 4 Tab. 

621.314.632 Bestell-Nr. 10069 


BENDA, R. & NITSCHE, E.: Der Siemens- 
Selen-Flachgleichrichter, ein neues Bauele- 
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ment der Nachrichtentechnik. Siemens Z. 26 
(1952) H.7,S. 332—336, 8 Abb. 


621.315.59:621.314.63 Bestell-Nr. 3609 
BANBURY, P, C.: Double surface lead sul- 
phide transistor. Proc. Phys. Soc. B 65 (1952) 
Nr. 3, S. 236. 


621.315.59 Bestell-Nr. 9997 
ROSE, G. M. & SLADE, B. N.: Transistors 
operate at 300 MC. Electronics 25 (1952) H.11, 
S. 116—118, 5 Abb. 


621.315.612 Bestell-Nr. 9955 
DERI, M.: Problem of high dielectric con- 
stant ceramics. Acta Technica Hungaricae 5 
(1952) Nr. 2, S. 207—218, 4 Abb., 4 Tab. 


621.315.616.9:546.284-35:538.632.083.9 

Bestell-Nr. 3575 
LORD, R. C.: Far infrared transmission of 
silicon and germanium. Phys. Rev. 85 (1952) 
Nr. 1, S. 140—141. 


621.316.722.1.077.7 Bestell-Nr. 10059 
THIEN-CHI, N. & SUCHET, ]J.: Les regula- 
teurs de tension A elements non lin&aires. Ann. 
Radioeleciricite 7 (1952) H. 29, S. 189—198, 
8 Abb. 


621.316.86:546.281.26 Bestell-Nr. 3599 
SILLARS, R. W.: Industrial applications of 
semiconductors. Research, Lond. 5 (1952) 
S. 169—175. 


621.319.4:621.318.42 Bestell-Nr. 8709 
MANSFELD, W.: Schichtwiderstände, Kon- 
densatoren, Drosselspulen. Ihr Verhalten im 
Frequenzgebiet von. 10...200 MHz. Nach- 
richtentechn. 2 (1952) H.7, S. 201—204; 
H.8, S. 241—245, 


621.319.4:621.394.44 Bestell-Nr. 3667 
High-tension capacitors and carrier frequency 
equipment for Harspranget. Ericsson Rev. 29 
(1952) Nr. 2, S. 63, 1 Abb. Ener 


t 


621.319.55 Bestell-Nr. 9966 
BUDÖ, A.: Zur Theorie der dielektrischen 
Relaxation in Dipolflüssigkeiten. Acta Phy: 
sica Hungaricae 2 (1952) H.1, S. 13—29, 
3 Abb. 


621.317 

Meßtechnik, Meßgeräte 
621.317.3.011.5 Bestell-Nr. 3661 
WILSON, R.: A single channel pulse am- 
plitude analyser for measurement of coin- 
cident:pulses. J. sci. Instr. 29 (1952) Nr. 3, 
Ss. 0—72. 


III 


621.317.35 Bestell-Nr. 9969 
JANOSSY, L.: The physical aspects of the 
wave-particle problem. Acta Physica Hun- 
garicae 1 (1952) H.4, S. 423—466, 5 Abb. 


621.317.49:620.179.14 Bestell-Nr. 3605 
SVENSSON, I.: The ferrometer, an apparatus 
for testing the quality of steel. Ericsson Rev. 
29 (1952) Nr. 2, S. 49—53, 7 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 10025 
BLOUNT, F. E.: An automatic dial pulse 
recorder. Bell Lab. Rec. 30 (1952) H.11, 
S. 440—443, 3 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 9984 
IVES, R. L.: Continous recorder keep-alive 
eircuit. Electronics 25 (1952) H.11, S. 161 
bis 163, 4 Abb. 


621.317.715 Bestell-Nr. 3571 
LAPORTE, H.: Kurze Notiz über ein piezo- 
elektrisches Vibrationsgalvanometer. Z.angew. 
Phys. 4 (1952) H.1, S. 16/17. 


621.317.727+733 Bestell-Nr. 10041 
POLECK: Die Abgleichkonvergenz bei Wech- 
selstrom-Meßschaltungen II. (Wheatstonesche 
Meßbrücken). ATM 1952, Nr. 202, J. 90—4, 
2 Blätt., 5 Abb, 3 Tab. 


621.317.73 Bestell-Nr. 10051 
HOLLWAY, D. L. & CASSIDY, G. J. A.: 
An instrument for dielectric measurements in 
the frequency range 100...300 Me/s. Proc. 
Inst. Electr. Engrs. Part III 99 (1952) H. 62, 
S. 364—372, 12 Abb, 1 Tab. 


621.317.73.029.62 Bestell-Nr. 10048 
HOULDIN, J. E.: Impedance-measuring 
equipment for the 50—500 Me/s range. Proc. 
Inst. Electr. Engrs. Part III 99 (1952) 
H. 62, S. 389—399, 19 Abb. 


621.317.755 Bestell-Nr. 10044 
BUDOROW, A. E. & LEICHTER, L. E.: 
Theorie und. Berechnung eines Reflex -Volt- 
meters. Nachrichtentechn. 2 (1952) H. 11, 
S. 326—331, 11 Abb. 

Übersetzung eines Beitrages a. Z. f. techn. 
Physik, Bd. XXI (1952) Heft 1 (UdSSR). 
Beschreibung eines stabilen Mehrskalenvolt- 
meters für Gleichspannungen mit mindestens 
1000 MQ) Eingangswiderstand mit normalen 
Röhren. Meßumfang ohne Skalenkorrektur 
bis über die Grenze des Schallgebietes. 


IV ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 2,195: 
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621.317.76 Bestell-Nr. 9993 
KLINE, H. W.: Industrial frequency stan- 
dard. Electronics 25 (1952) H. 11, S. 130 bis 
131, 2 Abb. 


621.317.76:537.311.33 Bestell-Nr. 10026 
GRIFFIN, J. P.: High stability 100-Ke 
crystal unit for frequency standards. Bell 
Lab. Rec. 30 (1952) H. 11, S. 433—438, 4 Abb. 


621.317.763.029.6 Bestell-Nr. 9991 
ROSENTHAL, L. A., POTTER, Kris 
BADOYANNIS, G. M.: Ratio meter mea- 
sures reflection coefficient. Electronics 25 
(1952) H. 11, S. 136—139, 7 Abb. 


621.318 
Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 


621.318.2/3 Bestell-Nr. 10027 
COLE, I. E.: Magnetic tape editor. Bell Lab. 
Rec. 30 (1952) H. 11, S. 420422, 1 Abb. 


621.318.387:621.318.2 Bestell-Nr. 9963 
MARX, G.: Relativistische Elektrodynamik 
der Magnete. Acta Physica Hungaricae 2 
(1952) H. 1, S. 67—84. 


621.318.3 Bestell-Nr. 9996 
CONRATH, J. R.: Magnetic-amplifier gap- 
less-core tests. Electronics 25 (1952) H.11, 
S. 119—121, 3 Abb. 


621.318.32.094 Bestell-Nr. 3646 
HOFFMANN, GÜNTHER: Oberschwingun- 
gen und Kombinationsschwingungen in ferro- 
magnetischen Werkstoffen. Arch. elektr. 
Übertr. 6 (1952) H. 3, S. 99—108, 12 Abb. 


621.318.7 
Siebketten, Filter 

621.318.73/.74 Bestell-Nr. 3585 
PFOST, WILHELM: Beitrag zur Berechnung 
gekoppelter HF-Bandfilter beliebiger Kreis- 
zahl mit Kreisen gleicher Güte. Arch. elektr. 
Übertr. 6 (1952) H.4, S. 135—142, 14 Abb. 
Eingangsleitwert (Resonanzleitwert) Gy, in 
der Bandmitte. Spannungsübersetzung ün- 
Wirkungsgrad Nn. Übertragungsmaß Ia/Ugn 
und die Selektivität Sn- 


621.385 

Röhrentechnik, Elektronenoptik 
621.385.013.7 Bestell-Nr. 3635 
FACK, H.: Ausgleichsvorgänge in Elek- 
tronenröhren. Frequenz 6 (1952) H.2, 
S. 33—37, 4 Abb. 


 621.385.029.6 Bestell-Nr. 3601 
- SMITH, P. T.: Some new ultra-high-fre- 
quency power tubes. RCA Rev. 13 (1952) 
Nr. 2, 5. 224—238, 9 Abb. 


621.385:621.316.722.1.078 

Bestell-Nr. 10 070 
GROSSHANS, H. & ZUR MEGEDE, W.: 
"Röhrenregelung hoher Genauigkeit. Siemens 
2. 26 (1952) H.7, S. 305—312, 14 Abb. 


621.385:621.392.5.072.7 Bestell-Nr. 3560 
KLEEN, W. & RUPPEL, W.: Die Verzöge- 
rungsleitung als Bauelement von Elektronen- 
röhren. Arch. Elektrotechn. 40 (1952) H.5, 
5. 280—304, 18 Abb. 

Charakteristische Größen von Verzögerungs- 
leitungen. Elektronengeschwindigkeit. Pha- 
sengeschwindigkeit. Gruppengeschwindigkeit. 
Kopplungswiderstand. Dämpfung. Leitungen 
mit materiellem Dielektrikum. Leitungen 
- mit Verzögerung als Folge geeigneter Rand- 
bedingungen. Homogene Leitungen. Inhomo- 
gene Leitungen. Verzögerungsleitungen für 
Verstärkerröhren und für Schwingungserzeu- 
ger. Ersatzbilder. Planparallele Leitung. Zylin- 
drische Leitung. Ringförmige Leitung. 


621.385 Bestell-Nr. 10020 
HOBSON, J. E.: Electronics, development 
_ andindustrial granth. Electr. Engrs. 71 (1952) 
H. 11, 5. 186—191. 


621.385 Bestell-Nr. 9947 
- JONKER, J. L. H.: Elektronenröhren. 
Philips’ Techn. Rdsch. 14 (Okt. 1952) S. 81 
- bis 93, 14 Abb. 
Vortrag anl. der Inauguration des Autors als 
außerordentlicher Professor an der Techn. 
Hochschule in Delft. 


621.385.1 Bestell-Nr. 3617 
CLARKE, G. M.: A symbolism for micro- 
wave-valve classification. Proc. J. E.E. 99 
(1952) Part4, Nr.2, 5. 24-28, 2 Abb., 2 Tab. 


621.385.2 Bestell-Nr. 3623 
COPELAND, P. L. & EGGENBERGER, 
D. N.: The electric field in diodes and the 
transit time of electrons as functions .of 
current. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr.2, S.280 
bis 286, 3 Tab. 


621.385.2:621.396.645.33.062 
; Bestell-Nr. 9995 


MORRILL,C.D. & BAUM, R.V.: Diode limi- 
_ ters simulate mechanical phenomena. Elec- 
tronics 25 (1952) H. 11, S. 122—126, 15 Abb. 


621.385.2 Bestell-Nr. 3592 
ROST, R.: Temperaturfeste Kristall-Dioden. 
F.T.Z.5 (1952) Nr. 4, S. 177—178, 1 Abb. 


621.385.3 Bestell-Nr. 3591 
ROGOZINSKI, A. & WEILL, J.: Quelques 
proprietes et utilisation de la triode inversee. 
J. Phys. Radium 13 (1952) Nr. 2, S. 28A bis 
304. 


621.385.831.029.63/.64 Bestell-Nr. 10028 
MILLMAN, S.: Spatial harmonic traveling- 
wave amplifier. Bell Lab. Rec. 30 (1952) H.11, 
S. 413—416, 4 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 3653 
KAROLUS, A.: Die Entwicklung der spei- 
chernden Fernseh-Aufnahmeröhre. Z. angew. 
Phys. 4 (1952) H.2, S. 71—77, 10 Abb. 


621.385.833:621.397.62 Bestell-Nr. 9968 
SELENYI, P.: Application of electrography 
in electron microscopy and in large-screen 
television. Acta physica Hungaricae 2 (1952) 
H.1. S. 1—4, 3 Abb. 


621.385.833 Bestell-Nr. 10005 
PIRAUX, H.: Le microscope £lectronique. 
Electronique 1952, H.73, S. 7—14, 13 Abb. 


621.386.1:615.849:620.179 

Bestell-Nr. 9946 
BOTDEN, P. J. M., COMBEE, B. & HOUT- 
MAN, ]J.: Ein experimenteller Röntgen- 
apparat mit einer Liliput-Röntgenröhre. 
Philips’ Techn. Rdsch. 14 (Okt. 1952) S. 95 
bis 104, 14 Abb. 
Der Hochspannungsgenerator eines Projek- 
tions-Fernsehgerätes als zweckmäßige Span- 
nungsquelle einer kleinen Röntgenröhre mit 
Richtungseffekt, der in normalen Röntgen- 
röhren nicht wahrgenommen werden kann, je- 
doch für die therapeutische Anwendung 
günstig ist. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.39 + 621.385 Bestell-Nr. 10022 
KELLY, M. J.: Communications and elec- 
tronices. Eleetr. Engrs. 71 (1952) H. 11, S.965 
bis 969. 


621.39.001.11 Bestell-Nr. 3636 
FELKER, J. H.: A link between information 
and energy. Proc. I.R.E. 40 (Juni 1952) 
Ss. 728—729. 
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621.39:51 Bestell-Nr. 3588 
RAJCHMAN, J. A.: Static magnetic matrix 
memory and switching circuits. RCA Rev. 13 
(1952) Nr. 2, S. 183—201, 11 Abb. 


621.39.001.11:025.3/.4 Bestell-Nr. 3577 
MACDONALD, D. K. C.: Information theory 
and its applications to taxonomy. J. appl. 
Phys. 23 (Mai 1952) S. 529—531. 


621.391 Bestell-Nr. 3586 
PIESCH, J.: Die Bewertung von Mitteilungs- 
und Übertragungsverfahren in der Fernmelde- 
technik. Österr. Fernm.-techn. Z. 6 (1952) 
Nr. 1/2, S. 13—21. 


621.392 Bestell-Nr. 8694 
ROUBINE, E.: Etude des ondes &lectro- 
magnetiques guidees par les circuits en 
helice. Ann. Telecommun. 7 (1952) H. 6, 
S. 262—275; H.7/8, S.310—324, 5 Abb., 
3 Tab., 49 Lit. 


621.392.018.75 Bestell-Nr. 10050 
THOMSON, W. E.: The synthesis of a net- 
work to have a sinesquared impulse response. 
Proc. Inst. Electr. Engrs. Part III 99 (1952) 
H. 62, S. 373—376, 2 Abb. 


621.392.2 Bestell-Nr. 3580 
MEINKE, H. & SCHEUBER, A.: Zylinder- 
symmetrische Bauelemente koaxialer Leitun- 
gen.. F.T.Z. 5 \(1952) Nr. 3, S. 109—114, 
7 Abb. 


621.392.26:621.3.011 Bestell-Nr. 10046 
DYOTT, R. B.: The launching of electro- 
magnetic waves on a cylindrical conductor. 
Proc. Inst. Electr. Engrs. Part III 99 (1952) 
H. 62, S. 408—413, 13 Abb. 


621.392.26:621.317.3 Bestell-Nr. 8622 
PANNENBORG, A. E.: On the scattering 
matrix of symmetrical waveguide junctions. 
Philips Res. Rep. ? (1952) H. 2, S. 131—157; 
H. 3, S. 169—188; H. 4, S. 270-308. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3614 
BRUNNER, F.: Betrachtungen zur meß- 
technischen Erfassung von Ausgleichsvorgän- 
gen in linearen Vierpolen. Österr. T.F. 6 
(1952) Nr. 1/2, S. 1—9, 2 Abb., 5 Zchn. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3622 
CULLEN, A. L. & FOULDS, K. W. H.: 
Resonant cavity measurement on a d.c. dis- 
charge. Nature, Lond. 169 (1952) Nr. 4293, 
S. 236—237. 


621.394.64 1 
CHASE, R. L. & HIGINBOTHAM, W. A.: 
Flexible pulse amplifier with good overload 
properties. Rev. sci. Instr. 22 (1952) Nr. 1, 
S. 34—36. 


621.394.64:621.385.831.004.6 

Bestell-Nr. 9958 
NORDBY, K. S.: Das Rauschen von Ver- 
stärkern, besonders im Tonfrequenzgebiet. 
Techn. Mitt. PTT 30 (1952) H. 6, S.'185 bis 
197, 14 Abb. 
Darstellung des Rauschens von Eingangs- 
stufen ohne ausführliche Mathematik. Be- 
sprechung des Rauschens bei Kondensator- 
mikrofon-Eingangsschaltung und Wiedergabe 
des Spektrums einer derartigen Schaltung mit 
der resultierenden Rauschspannung verschie- 
dener RC-Kombinationen. Ableitung einer 
Messung der Eingangsschaltung, um das gün- 
stigste Signal/Rauschverhältnis zu ermitteln. 


621.394.64 Bestell-Nr. 10004 
VALLET-CERISIER, L. A.: Amplificateur 
sensible A courant continu fonctionnant en 
courant alternatif. Electronique 1952, H.73, 
S. 22—25, 12 Abb. 


621.394.64 Bestell-Nr. 10016 
CONVERT, G.: Sur un modele experimental 
d’amplificateur & faible facteur de bruit. Ann. 
RadioelectricitE 7 (1952) H. 29, S. 225—234, 
5 Abb. 


621.394.645.211 Bestell-Nr. 3593 
RUCKLIN, RUDOLF: Zur Theorie des 
Widerstandsverstärkers. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) S. 163—170, 198—205, 12 Abb. 

Widerstandsverstärker mit beiderseitig be- 
grenztem Frequenzband. Verhalten bei sinus- 
förmigem Wechselstrom. Rauschen des Wi- 
derstandsverstärkers. Verhalten bei Impulsen. 


621.395.44:621.396.619.2:621.396.622.6/7 

Bestell-Nr. 3561 
KLEIN, WILHELM: Frequenzumsetzer al 
quasilineare Vierpole. Arch. elektr. Übertr. ( 
(1952) H.1, S. 2935, 15 Abb. 


621.395.44 Bestell-Nr. 359% 
RING, F.: Übertragungseigenschaften de 
V 60-Trägerfrequenzgeräte. F. T. Z. 5 (1952, 
Nr. 3, S. 101-108, 8 Abb; Nr. 4, S. 179 bi 
186, 5 Abb. 


621.395.61:654.02:621.395.33 

Bestell-Nr. 10027 
HENSCHEL, W. & WENSON, H. W. 
Electric‘ systems in the New York por 
authority bus terminal. Electr. Engrs. 7. 
(1952) H. 11, S.979—984, 4 Abb. 
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621.395.61/62 Bestell-Nr. 3637 
FISCHER, FRIEDRICH, ALEXANDER: 
Über die Kettenschaltung zweier elektro- 
akustischer Wandler. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) H.1, S. 35/36. 


621.395.623 Bestell-Nr. 3651 
JESCHKE, ]J.: Der Kopiereffekt bei Magnet- 
tonbändern und seine Beseitigung. Bild u. 
Ton 5 (1952) H.3, S. 73—76, 8 Abb. 


621.395.623.7.001 Bestell-Nr. 10042 
GOMMLICH, H.: Die Ersatzschaltung und 
der Antrieb des dynamischen Lautsprechers. 
Nachrichtentechn. 2 (1952) H. 11, S. 337—340, 
10 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 10045 
SCHMIDBAUER, O.: Die Abtastung im 
Leerlauf, bei idealem Hörkopf und bei ex- 
tremer Spaltbreite (II. Teil v. Das Feld des 
harmonisch magnetisierten Tonbandes). Fre- 
quenz 6 (1952) H. 11, S. 319—324, 7 Abb. 


621.395.66 Bestell-Nr. 3567 
KÜPFMÜLLER, K.: Die Regelung in der 
Fernmelde- und Hochfrequenztechnik. ETZ 
73 (1952) Nr. 7, S. 192—195, 7 Abb., 3 Zeichn. 


621.395.8:621.396.44.013.17 Bestell-Nr. 3639 
FLOOD, J. E.: Crosstalk in time-division- 
multiplex communication systems using pulse- 
position and pulse length modulation. Proc. 
I.E.E.99 (1952) Part IV Nr.2,5.64—73,5 Abb., 
5 Zeichn. Vgl. Part III Nr. 58, S. 106—107. 


621.395.822.1 Bestell-Nr. 9950 
NÜSSELER,F.: Das Nebensprechen auf Frei- 
leitungen bei Sprechfrequenz. Techn. Mitt. 
PTT 30 (1952) H. 8, S. 233—239, 12 Abb. 
Untersuchung der Ursachen des Nebenspre- 
chens auf Teilnehmer-Freileitungen mit Zah- 
lenbeispielen, die Anhaltspunkte geben über 
die Kopplung und die zu erwartende Neben- 
sprechschrumpfung. Reduzierung durch Kreu- 
zung. 


621.396 e 
Funktechnik 


621.396.62 Bestell-Nr. 3519 


- BARKOW, P.: Über Linearitätsgrenzen von 
. Diskriminatorschaltungen, insbesondere bei 
- Breitband-Richtverbindungssystemen mitFM. 


z Nr.2, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


E 


ETZ 6 (1952) Nr. 2, S. 67—78, 19 Abb. 


621.396.622.63 Bestell-Nr. 3523 
WHALLEY, W. B. & MASUOCI, C.: An 
analysis of crystal diodes in the millivolt 
region. Tele-Tech. 11 (1952) Nr. 5, S. 40—42, 
130—131, 10 Abb. 


621.396.812.5 Bestell-Nr. 3536 
NELSON, J. H.: Planetary position effect on 
short-wave signal quality. Electr. Engr. 71 
(1952) Nr. 5, S. 421—424, 2 Abb. 


621.396.822.1 Bestell-Nr. 8849 
COTTONY, H. V. &IJOHLERT T. R2: Cos- 
mic radio noise intensities in the VHF band. 
Proc. I. R.E. 40 (1952) H. 9, S. 1053—1060, 
8 Abb., 2 Tab. 


621.396.61 
Sender 


621.396.61 Bestell-Nr. 8820 
HERRENG, P. COUANAULT,  G & 
PLOTTIN, G.: Trois generateurs de’ signaux 
etaeonnes dans la bande de fr&equences 
20 Mc/s — 1200 Me/s. Cables & Transmission 6 
(1952) H. 4, S. 353—367, 18 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8864 
WILMARTH, R. W: &MALL, J. L.: A wide- 
range oscillator in the range from 8,000 to 
15,000 MC. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 5, 
5. 813—817, 9 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8903 
RUBIN, S.: Stable-output oscillator. Electro- 
nics 25 (1952) H. 10, S. 154—155, 2 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 8906 
WILLIAMS, W. E.: High-power square-pulse 
generator. Electronics 25 (1952) H. 10, S. 144 
bis 145, 3 Abb. 


621.396.615.029.3 Bestell-Nr. 8833 
SEYMOUR, R. A.: A new audio-frequency 
oscillator. Post Office electr. Engrs. J. 45 (1952) 
Okt., S. 111I—113, 7 Abb. 


621.396.615.1 Bestell-Nr. 8935 
BUTLER, F.: Cascade LCR phase-shift oscil- 
lators. Wirel. Engr. 29 (1952) H. 10, S. 264 
bis 268, 13 Abb., 1 Tab. 


621.396.615.14:621.385.17 Bestell-Nr. 8852 
HULL, J. F.: Inverted magnetron. Proc. 
I. R. E. 40 (1952) H. 9, S. 1038—1041, 5 Abb. 


621.396.615.14 Bestell-Nr. 8860 
CALLICK, E. B.: An experimental study of 
low-power CW Magnetrons having few 
segments. Proc. I. R. E. 40.(1952) H.5,S. 836 
bis 843, 6 Abb. 


vn 


621.396.615.14.072.6:621.396.611.21 
Bestell-Nr. 8854 
WARNER, A. W.: High-frequency crystal 
units for primary frequency standards. Proc. 
T. R. E. 40 (1952) H. 9, S. 1030—1033, 7 Abb. 


621.396.619 
Modulation 


621.396.619 Bestell-Nr. 3522 
SIMON, A.: Ein Beitrag zur Theorie der End- 
stufenschaltung nach Doherty. FTZ 5 (1952) 
Nr. 5, S. 201—210, 13 Abb. 


621.396.619 Bestell-Nr. 3518 
GUNDLACH, F.W.: Studie über den Serras- 
oid-Modulator. FTZ 5 (1952) Nr. 6, S. 256 
bis 262, 9 Abb. 


621.396.619 Bestell-Nr. 8823 
PINET, A.: Systeme experimental de modu- 
lation codee & frequences multiples. Cables 
& Transmission 6 (1952) H. 4, S. 285—300, 
20 Abb. 


621.396.619.13 Bestell-Nr. 8892 
NESTEL, W.: Het FM-Experiment in West- 
Duitsland. Radio Televisie Rev. 13 (1952) 
H. 8, S. 307— 314. 


621.396.62:621.396.67 Bestell-Nr. 8826 
BRAMSLEV, G.: Loop aerial reception. Wir. 
Wläd. 58 (1952) H. 11, S. 469—472, 4 Abb. 


621.396.619.24 Bestell-Nr. 8869 
KLENK,L.M., MUNN, A. J. & NEDELKA, 
J.: A multichannel single-sideband radio 
transmitter. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 7, 
S. 783—790, 9 Abb. 


621.396.619.24 Bestell-Nr. 8867 
KERWIEN, A. E.: Design of modulation 
equipment for modern single-sideband trans- 
mitters. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 7, S. 797 
bis 803, 5 Abb. 


621.396.619.24 Bestell-Nr. 8866 
KAHN, L. R.: Single-sideband transmission 
by envelope elimination and restoration. Proc. 
I. R. E. 40 (1952) H. 5, S. 803—806, 3 Abb., 
1 Tab. 


621.396.619.27:621.3.011.21 
Bestell-Nr. 10047 


: TUCKER, D. G.: Two notes on the perfor- 


mance of rectifier modulators. Proc. Inst. 
Electr. Engrs. Part III 19 (1952) H. 62, S. 400 
bis 404, 10 Abb. 


621.396.64 


Verstärker 


621.396.64 Bestell-Nr. 3541 
BLADIER, B.: Les bruits de fond dans les 
amplificateurs. Leur reduction. Application & 
la physiologie. Acustica 2 (1952) Nr. 1,5.23/24 
17 Abb. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397.029.6 Bestell-Nr. 9999 
EPSTEIN, J. & PETERSON, D. W.: Broad- 
casting TV in the UHF band. Electronics 25 
(1952) H. 11, S. 102—109, 18 Abb. 


621.397 Bestell-Nr. 10052 
BELL, J., DAVIDSON, J. A.B.& PHILLIPSZ 
E.T.A.: Some recent developments in photo- 
telegraphy and facsimile transmission. Proc. 
Inst. Electr. Engrs. Part III 99 (1952) H. 62, 
S. 344—363, 15 Abb. 


621.397:621.394.9 Bestell-Nr. 10053 
CARTER, R. O. :& WHEELER, L. K:& 
photo-telegraph transmitter-receiver utilizing 
sub-carrier frequency modulation. Proc. Inst. 
Electr. Engrs. Part. III 99 (1952) H. 62, 
S. 335—343, 11 Abb. ; 


621.397 Bestell-Nr. 3597 
SCHUNACK, J.: Die verschiedenen Farbfern- 
sehsysteme und ihre technische Durchfüh- 
rung. FTZ 5 (1952) Nr. 4, S. 168—172. 


621.397 Bestell-Nr. 3604 
STAMP, W. R.: Underwater television. Engr. 
193 (1952) Nr. 5024, S. 642—643, 2 Abb. 


621.397.3 Bestell-Nr. 10054 
COLE, A. W.: The transmission of pictures 
by radio. Proc. Inst. Electr. Engrs. Part III 
99 (1952) H. 62, S. 325—334, 8 Abb. 


621.397.3 Bestell-Nr. 3566 
KÜHN, R. L.: Improved photo-recordings, 
from cathode-ray TV tubes. Tele. Tech. 11 
(1952) Nr. 2, S. 485—49, 64—69, 1 Abb.,3Zchn. 


778 
Filmtechnik, Kinotechnik 


77:621:317.76.029.54/.58 Bestell-Nr. 3568 
KUKOWSKI, SIEGFRIED: Der DEFA- 
Frequenzfilm. Bild u. Ton 5 (1952) H. 3, 
S. 88—90. 
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51:621.392 


Mathematik 


® EFFERTZ, H. F.: Das Koeffizienten- 
problem der Funktionen mit positivem Real- 
teil, seine Anwendung in der Theorie der 
Frequenzcharakteristiken elektrischer Netz- 
werke und sein Zusammenhang mit den 
algebraischen Stabilitätskriterien. Dissertation 
TH Aachen 1952. 


58 


- 531.764.5 
- PAVEL, FRIEDRICH: Quarzuhren und 


Physik 
Bestell-Nr. 3671 


Zeitmessung. Wiss. Ann. 1 (1952) H. 9, 


ES. 545557, 7 Abb. 


-535.33.071 


535.5 
= FEIN, A. E., & SMITH, CHARLES S.: The 


ze 


Bestell-Nr. 3672 
A coaxial stark cell for microwave spectro- 


- scopy. National Bur. of Stand. Techn. News 


Bull. 36 (1952) Nr. 10, S. 150—151. 
Bestell-Nr. 3673 


polarization of acoustic waves in cubic 
erystals. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 11, 


.S. 1212—1213. 
-537.081.5:621.3.081.5 


Bestell-Nr. 9942 


VERMEULEN, R.: Dimensional analysis, 
units and rationalization. Philips Res. Rep. 7 


Dez. (1952) S. 432—441. 


537.212.08 Bestell-Nr. 3674 
WICKIZER, G. S., & BRAATEN, A. M.: 
Field strengths recorded on adjacent FM 
channels at 93 MC over distances from 40 to 
150 miles. Proc. I. R.E. 40 (1952) Nr. 12, 
S. 1694—1699, 14 Abb. 


337.983 Bestell-Nr. 10137 


HARRISON, M.: An experimental study of 
single bubble cavitation noise. J. Acoust. 


"Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 776—782, 


11 Abb. 


Nr. 3, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


539.16 Bestell-Nr. 3675 
LINDER, E.G., & CHRISTIAN, S. M.: The 
use of radioactive materials for the generation 
of high voltage. J. appl. Phys. 23 (1952) 
Nr. 11, S. 1213—1216. 


934 

Akustik 
334.081 Bestell-Nr. 10141 
CURTIS, K.K., & HADLEY, L. N.: Acousti- 
calinterference filters. J. Acoust. Soc. Amer.24 
(1952) H. 6, S. 721—725, 8 Abb., 1 Tab. 


534 Bestell-Nr. 10138 
HARRIS, J. D.: Pitch discrimination. 
J. Acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 750 
bis 755, 5 Abb., 2 Tab. 


534 

® ZWICKER, E.: Die Grenzen der Hörbar- 
keitder Amplituden- und Frequenzmodulation 
von Tönen und ihre Berücksichtigung in der 
Übertragungstechnik und der Hörphysiologie. 
Dissertation TH Stuttgart 1952. 


34 Bestell-Nr. 3676 
MILES, J. W.: On the diffraction of an 
acoustice pulse by-a wedge. Proc. Roy. Soc. 
A 212 (1952) S. 543—547. 


534 Bestell-Nr. 3677 
MILES, JOHN W.: On acoustic diffraction 
through an aperture in a plane screen. 
Acustica 2 (1952) Nr. 6, S. 287—291. 


934 Bestell-Nr. 3678 
ECKART, GOTTFRIED: Etude des echos 
des ondes coustiques dans le milieu stratifi& de 
la troposphere. Acustica 2 (1952) Nr. 6, 
5. 256—262, 2 Abb. 


34 Bestell-Nr. 3679 
VOGEL, THEODORE: Sur les conditions 
aux limites de l’&quation du son. Acustica 2 
(1952) Nr. 6, 5. 281—286. 


= 
", 
. 


534.1 Bestell-Nr. 10140 
CALEAWANY, D.7Bs "IVZZER HPA 8 
HARDY, H. C.: Techniques for evaluation of 
noise-reducing piping components. J. Acoust. 
Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 725—730, 
6 Abb. 


534.12 Bestell-Nr. 3680 
STENZEL, HEINRICH: Die akustische 
Strahlung der rechteckigen Kolbenmembran. 
Acustica 2 (1952) Nr. 6, S. 263—281, 20Abb. 


534.13 Bestell-Nr. 3681 
THIENHAUS, E.: Definitionen zur Glocken- 
prüfung. Akust. Beih. 1952 Nr. 4, S. AB 251 
bis AB 253, 2 Abb. 


534.13:534.232 Bestell-Nr. 3682 
FEIK, KARL: Der Universalstrahler, ein 
neuartiges Beschallungsgerät für elektro-aku- 
stische Übertragungsanlagen. Wiss. Ann. 1 
(1952) Nr. 7, S. 419. 


534.2 Bestell-Nr. 10144 
MORSE, R. W.: Acoustic propagation in 
granular media. }. Acoust. Soc. Amer. 24 
(1952) H. 6, S. 696—700, 5 Abb. 


534.2 Bestell-Nr. 10139 
RICHARDSON, J.M., & KENNEDY, W.B.: 
Atmospheric winds and temperatures to 50- 
kilometers altitude as determines by acoustical 
propagation studies. J. Acoust. Soc. Amer. 24 
(1952) H. 6, S. 731—741, 9 Abb, 2 Tab. 


534.22-16:539.217.1 Bestell-Nr. 3683 
LABHART, H.: Schallgeschwindigkeit in po- 
rösen Stoffen. Z. angew. Math. Phys. 3 (1952) 
S. 205—211. 

534.321.9 Bestell-Nr. 3684 


Ultrasonics in the foundry. Metal Ind. 81 
(1952) Nr. 25, S. 484. 


534.321.9 Bestell-Nr. 10087 
ALEXANDER, P., & MEEK, G. A.: Anwen- 
dung von Ultraschall zum Färben. Melliand 
Textilber. 34 (1953) H. 1, S. 57—59, 2 Abb. 


534.321.9:539.2 Bestell-Nr. 3685 
KAPUSTIN: Der Einfluß der Ultraschall- 
wellen auf die Kristallisationsgeschwindig- 
keit. Vestnik Akadem. nauk SSSR (Mittei- 
lungsblatt) 1951 H. 12, S. 70—75. 


534.62 Bestell-Nr. 3686 
EBEL, HERBERT, & MAURER, PETER: 
Neuer Schallraum der Technischen Hoch- 
schule Karlsruhe. Akust. Beih. 1952 Nr. 4, 
5. AB 253 bis AB 256, 9 Abb., 5 Diagr. 


3 j ‘ % “ 2 
534.75 ’ Bestell-Nr. 3 
ZWICKER,E., & KAISER, W.: Der Verlaı 
der Modulationsschwellen in der Hörfläche. 
Akust. Beih. 1952 Nr. 4,S. AB 239 bis AB 246, 
15 Abb. 


534.75:621.396.619.029.4 Bestell-Nr. 3688 
EBEL, HERBERT: Das Hören von Ampli- 
tudenmodulationen. Akust. Beih. 1952 Nr. 4, 
S. AB 246 bis AB 250, 8 Abb. 


334.8 
@® RAES, A. C.: Acoustique architecturale. 
Paris: Eyrolles 1952, 193 S., 127 Abb., 1400 fr. 


534.861.2:621.395.623.5 Bestell-Nr. 10124 
GROSSKOPF, H.: Über Methoden zur Er- 
zielung eines gerichteten Schallempfangs. 
Techn. Mittle.. NWDR 4 (1952) H. 11/12, 
S. 209—218, 27 Abb. 


621.383/384 
Fotozellen, Fotoelektronik 
und Glimmlampen 


621.383 Bestell-Nr. 8930 
COLE, D. P., DUFFY,P. A., HAYES, MEZ 
LUSKY, W. S., & WEBB, E. L.: The phos 
phor-phototube radiation detector. Electr. 
Engng. 71 (1952) H. 10, S. 935—939, 8 Abb. 


621.385 
Röhrentechnik, Elektronik 


621.335.032.3 Bestell-Nr. 10006 
PECK, D. S.: A ten-stage cold-cathode step- 
ping tube. Electr. Engng. 71 (1952) H. 12, 
S. 1139, 9 Abb. 


621.385 

@ DOW, W.G.:Fundamentals of engineering 
electronics. 2nd ed. N. Y.: Wiley, London: 
Chapman 1952, 627 S., 8,50 Dollar. 


621.335:621.396.8 Bestell-Nr. 3689 
PIERCE, J. R.: A new method of calculating 
microwave noise in electron streams. Proc. 
I. R.E. 40 (1952) Nr. 12, S. 1675—1680, 
1 Abb. 


621.385 


@ ALDOUS, W. H., & APPLETON, ED- 
WARD: Thermionic vacuum tubes. 6 th ed. 
N. Y. Wiley 1952, 160 S., 2 Dollar. 


621.385.2 Bestell-Nr. 369C 
IVEY, HENRY F.: Effect of filament voltage 
on the plate current of a diode. J. appl. Phys 
23 (1952) Nr. 11, S. 1254—1256, 2 Abb. 


II iR ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 3, 195: 


Br 


7 


 621.385.2:546.289 


Bestell-Nr. 10205 


 WALTZ, M. C.: On some transients in the 


pulse response of point-contact germanium 
diodes. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 11, S.1483 
bis 1487, 7 Abb. 


621.385.2 Bestell-Nr. 3691 
WALLMARK, ]J. T.: Influence of initial 
velocities on electron transit time in diodes. 
J- appl. Phys. 23 (1952) Nr. 10, S. 1096 bis 
1099, 7 Abb. 


621.385.3:621.315.59 Bestell-Nr. 10106 
ARONSOHN, A.: De la triode au transitor. 
Radio Television Professionelle 1952 H. 212, 
S.1—2, 2 Abb. 


621.385.822 Bestell-Nr. 3692 
JOHNSTONE, C. W., KALBACH, J. F., & 
LANG, H. J.: A telemetering system for a 
large electrostatic accelerator. Proc. I. R. E. 
40 (1952) Nr. 12, S. 1664—1674, 26 Abb. 


621.385.831.029.6 Bestell-Nr. 10099 
FRICKE, H.: Höchstfrequenzröhren. I, Il. 


© ATM 1952 Nr. 203, J] 8331-3, 1 Bl., 3 Abb.; 
"Nr. 204, ] 8331-4, 2 Bl., 10 Abb. 


-621.385.831 


Bestell-Nr. 10109 
GUENARD, P., & HUBER, H.: Etude ex- 


- perimentale de l’interaction par ondes de 
charge d’espace au sein d’un faisceau &lec- 
- tronique se deplacant dans des champs &€lec- 


_ trique et magnetique croises. Ann. Radio- 
 electricite 7 (1952) H. 30, S. 252—278, 34 Abb. 


621.385.832:535.373.3 Bestell-Nr. 9943 
BRIL, A., & KLASENS, H. A.: New phos- 


“ phors for fiying-spot cathode-ray tubes. 

Philips Res. Rep. 7 (Jg. 1952) S. 421-431, 
6 Abb, 2 Tab. 

-- 621.385.832:535.376 Bestell-Nr. 9944 


BRIL, A., & KLASENS, H. A.: Intrinsci 
efficiencies of phosphors under cathode-ray 
exitation. Philips Res. Rep. (Dez. 1952), 
S. 401-420, 11 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 3693 


" WEBB, RICHARD C.: A note on the design 


of constant-resistance cathode-ray deflection 
eircuits. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 335 bis 


343, 3 Abb. 


 621.385.9 


Bestell-Nr. 3694 


TAYLOR, C. A.: Electronic instruments and 
equipment. Exhibition in Manchester. Nature. 


 Lond. 170 (1952) Nr. 4323, S. 407—408. 
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621.3 
Elektrotechnik u. Elektromedizin. 


621.3.015.33.012 

© GÜNTHER, W. A.: Frequenzanalyse 
akustischer Einschwingvorgänge. Zürich: 
Juris-Verlag 1951. 151 S., 95 Abb., 4 Photos. 
10 sfr. 


621.3.028.08 Bestell-Nr. 3695 
ELLENWOOD,R.C., &HURLBURT,E.H.: 
The determination of impedance with a 
double-slug transformer. Proc. I. R.E. 40 
(1952) Nr. 12, S. 1690—1693, 4 Abb. 


621.3.042.2:621.317.738 

@ JELLINGHAUS, WERNER: Magne- 
tische Messungen an ferromagnetischen Stof- 
fen. Berlin: De Gruyter 1952. 163 S., 103 Abb. 
DMAS 


621.3.018 Bestell-Nr. 10158 
HUGGINS, W. H.: A phase principle for 
complex-frequency analysis and its implica- 
tions in auditory theory. J. acoust. Soc. Amer. 
24 (1952) H. 6, S. 582—589, 12 Abb. 


621.311 Bestell-Nr. 10197 
BRYAN, G. W.: Application of transistors to 
high-voltage low-current supplies. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H.11, S. 1521-1523, 
5 Abb. 


621.314 Bestell-Nr. 10198 
ROUAULT,C.L., & HALL, G.N.: A high- 
voltage, medium-power rectifier. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 11, S. 1519—1521, 7 Abb. 


621.314.21.062 Bestell-Nr. 10110 
ACHARD, E.: Un theoreme sur les reseaux 
transformateurs parfaits. Ann. Radioelectri- 
cite 7 (1952) H. 30, S. 237—251, 38 Abb. 


621.314.25.088 Bestell-Nr. 3699 
BRADY, 71. ].55 PEARSON;. M. ’D.,, & 
PEOPLES, S.: Squeeze-section phase shifter 


for microwave measurements. Rev. sci. In- 
strum. 23 (1952) Nr. 11, S. 601—604. 


621.314.6:621.395.646.5 Bestell-Nr. 10199 
HALL, R. N.: Power rectifiers and tran- 
sistors. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 11, S.1512 
bis 1518, 8 Abb. 


621.314.671.062 Bestell-Nr. 10252 
MORRILL, C. D., & BAUM, R. V.: Stabilized 
time-division multiplier. Electronics 25 (1952) 
H. 12, S. 139—141, 7 Abb. 


11 


621.315.2:621.397.5 Bestell-Nr. 3700 
An improved television camera cable system. 
Engineer, Lond. 193 (1952) S. 699. 

36 Verbindungen bei 0,82 Zoll Durchmesser. 


621.315.2:537.21 Bestell-Nr. 10112 
BEINDORF, W.: Die resultierende Dielek- 
trizitätskonstante eines Koaxialkabels mit 
Bandwendelisolation. F. & G.-Rdsch. (1952) 
Nr. 35, S. 86—91, 4 Abb. 


621.315.59 Bestell-Nr. 10188 
HARRIS, J. R.: A transistor shift register and 
serial adder. Proc. I. R.E. 40 (1952) H. 11, 
S. 1597—1602, 9 Abb. 


621.315.592:537.311.33 Bestell-Nr. 3701 
HENSLEY, EUGENE B.: On the electrical 
properties of porous semiconductors. J. appl. 
Phys. 23 (1952) Nr. 10, S. 1122—1129, 
4 Abb. 


621.316.86 Bestell-Nr. 3702 
DOUCET, Y., & GUIGNARD, J. P.: Essai 
d’interpretation de la loi donnant la resistance 
des ‚‚thermistors‘‘ en founction de la tempe- 
rature. ©. R. Acad. Sci. Paris 234 (5.3.1952) 
Nr. 19, S. 1856—1858. 


621.316.89:536.8 Bestell-Nr. 10104 
TUAL, H.: Les thermistances et resistances 
NTC. Radio Television Professionelle (1952) 
H. 212, S. 11—12, 10 Abb. 


621.319.45 

@® GÜNTHERSCHULZE, A., & BETZ, H.: 
Elektrolyt-Kondensatoren. 2. Aufl. Berlin: 
Cram 1952. 293 S., 142 Abb., 82 Taf. DM 36,—. 


621.319.55:621.397.611.2 Bestell-Nr. 10123 
BAHRING, H.: Kippgeräte. Techn. Mittlg. 
NWDR 4 (1952) H.11j12, S. 219—227, 
20 Abb. 


621.317 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317 Bestell-Nr. 3703 
KAISER, W.: Das Bekesy-Audiometer der 
Technischen Hochschule Stuttgart. Akust. 
Beih. 1952 Nr.4, S.AB 235 bis AB 238, 
5 Abb. 


621.317:621.385 


© TERMAN, F. E., & PETTIT, J. M.: 
Electronic measurement. London: MeGraw- 
Hill 1952. 707 S., 71s 6d. 


621.396 E £ u 
Funktechnik 2 
621.396.11 Bestell-Nr. 9982 
RAWER, K.: Calculation of sky-wave field 
strength. Wirel. Engr. 29 (1952) H. 11, S. 287 
bis 301, 17 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10018 
MASON, V. V. & KURTZ, M.: Rapid mea- 
surement of thermal resistivity of soil. Electr. 
Engrs. 71 (1952) H. 11, S. 985, 1 Abb. 


621.396.11:621.392.26 Bestell-Nr. 3574 
LEDINEGG, E. & URBAN, P.:' Über die 
Vollständigkeit der Hohlrohrwellen des E-und 
H-Typs. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) S. 109 
bis 113. 


621.396.11:538.566.2 Bestell-Nr. 3619 
CRAIN, C. M. & GERHARDT, J. R.: Mea- 
surements of the parameters involved in the 
theory of radio scattering in the troposphere. 
Proc. Inst. Radio Engrs. 40 (Jan. 1952) 
Ss. 50—54. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3620 
CRAWFORD, A. B. &. JAKES, W. C. jr 
Selective fading of micro-waves. Bell System 
techn. J. 31 (1952) Nr. 1, S. 68—90, 14 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3627 
DE LANGE, E. O.: Propagation studies at 
micro-wave frequencies by means of very short 
pulses. Bell System techn. J. 31 (1952) Nr. 1, 
S. 91—103, 13 Abb. 


621.396.11 

GNANALINGAM, S. & WEEKES, K. 
Weak echoes from the ionosphere with radio 
waves of frequency 1,42 Me/s. Nature, Lond. 
170 (1952) Nr. 4316, S. 113—114. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3659 
WEERES, K. & STUART, R. D.: The iono- 
spheric propagation of radio waves with fre- 
quencies near 100 Kce/s over short distances. 
Proc. I.E.E.99 (1952) Pt. IV,Nr.2,S. 21-27, 
2 Abb., 9 Zeichn., 2 Tab. 


621.396.44:621.396.975 Bestell-Nr. 10031 
BLEEK, W.: Der hochfrequente Drahtfunk. 
ETZ Ausg. B 4 (1952) H. 11, S. 313—316, 
10 Abb. 


621.396.5.029.6 Bestell-Nr. 10057 
MAIRE, J.: Note sur une aggregation nette 
des conditions de propagation deservee re- 
cemment sur des circuits transcontinentaux 
exploites surondes decam6triques. Ann. Radio- 
electricit 7 (1952) H. 29, S. 221—224. 
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Bestell-Nr. 9956 
DE GRYTER, E.: Das Niederfrequenz- 
zentrum ‚Pierre Bourdan‘ in Paris. Bull. 
schweiz. elektrotechn. Ver. 43 (1952) H. 26, 
5. 1093—1097, 8 Abb. 


621.396.721 Bestell-Nr. 3610 
BEHR, K. & NORRBY, H.: Portable field 


radio equipment SUF—21 K. Ericsson Rev. 
29 (1952) Nr. 1, S. 22—28, 10 Abb. 


621.396.722 Bestell-Nr. 10024 
New coaxial accessories — adaptors, line 
stretcher, component mount, balun, termina- 
tions, and insertion unit. General Radio 
Experim. 27 (Okt.1952) S.1—12, 20 Abb. 


621.396.8:621.396.619 Bestell-Nr. 9973 
ROLEIN, L.: Calcul de la distorsion harmo- 


_ _nique, en modulation sinusoidale de fre- 


- 621.396.82:621.317.7 


- 621.396.822 


quence ou de phase. Etude detaillee d’un 
quadripöle avec circuit antiresonnant. Ann. 
Telecommunications 7 (1952) H. 11, S. 459 
bis 465, 1 Abb. 


621.396.81 Bestell-Nr. 9980 


GORDON-SMITH, A. C.: 600-Me/s field- 
“ strength meter. Wirel. Engr. 29 (1952) H. 11, 
- 5. 306—308, 2 Abb. 


Bestell-Nr. 3664 


VAN DER ZIEL, A.: Direct-reading instru- 
ment measures tube noise. Electronics, N.Y. 
25 (1952) Nr. 4, S. 136—137, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 3569 
KULP, MARTIN: Empfangsstörungen bei 


- FM- und AM-Empfängern durch schwache 


 621.396.828:621.327.4 


_ Störsender. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) H.1, 
Ss. 17—28,. 


621.396.822 Bestell-Nr. 3669 


KULP, MARTIN: Störungen bei FM-Emp- 
fang durch starke Störsender. Arch. elektr. 


" Übertr. 6 (1952) S. 143—148. 


621.396.823 Bestell-Nr. 3562 
KNÖRNSCHILD, M.: Allgemein Wissens- 


_ wertes über Funkempfangsstörung durch elek- 


trische Bahnen mit Hinweisen zur Verminde- 
rung solcher Störungen. Elektr. Bahnen 23 
(1952) Nr. 3, S. 49—54, 4 Abb., 6 Zeichn. 


Bestell-Nr. 9949 


DE STADELHOFEN, J.: Radioentstörung 


- der Fluoreszenz-Beleuchtungsröhren im Be- 


reich von 150 bis 1500 kHz. Techn. Mittl. PTT 
30 (1952) H. 8, S. 239—248, 5 Abb., 3 Tab. 
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621.396.61 Bestell-Nr. 9985 
GERLACH, A. A.: Test pulse generator for 
digital computers. Electronics 25 (1952) H. 11, 
S. 158—160, 4 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 9986 
KOPPEL, H.: Digital computer plays NIM. 
Electronics 25 (1952) H. 11, S. 165—157, 
2 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 9998 
OLIVE, G. A.: Experimental 850-Mce TV- 


Transmitter. Electronics 25 (1952) H. 11 
S. 110—115, 8 Abb. 
621.396.61.029.64 Bestell-Nr. 10043 


MEGLA, G.: Äußere Einflüsse auf die Kreis- 
eigenschaften von Resonatoren der Höchst- 
frequenztechnik. Nachrichtentechn. 2 (1952) 
H. 11, S. 332—336, 4 Abb., 2 Tab. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10060 
DENIS, M.: Generalites sur les T.P.O. auto- 
oscillateurs a reaction. Theorie du T.P.O. 
reflex. Ann. Radioelectricite 7 (1952) H. 29, 
S. 169—188, 7 Abb. 


621.396.61.029.61/.64 Bestell-Nr. 3641 
GUNDLACH, F. W.: Erzeugung und Ver- 
stärkung von Schwingungen im Höchstfre- 
quenzgebiet. Z. angew. Phys. 4 (1952) H. 4, 
S. 147—157, 11 Abb. 


621.396.611.1.011.1 Bestell-Nr. 3642 
HAACKE, WOLFHART: Über die freien 
Schwingungen in n-fachen Netzwerken mit 
pulsierenden Parametern. Arch. elektr. Übertr. 
6 (1952) H.3, S. 114—119. 


621.396.611.4 Bestell-Nr. 3600 
SIMONS, J. C. & SLATER, J.C.: Electro- 
magnetic resonant behavior of a confocal 
spheroidal cavity system in the micro-wave 
region. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 1, S. 29 
bis 30. 


621.396.611.21 Bestell-Nr..3606 
THWAITES, J.E.: Quartz vibrators for audio 
frequencies. Proc. I.E.E. 99 (1952) Pt IV, 
Nr. 2, S. 83—91, 16 Abb., 4 Zeichn., 2 Tab. 


621.396.611.21 Bestell-Nr. 10067 
BECHMANN, R.: Piezoelektrische Resona- 
toren und Oszillatoren aus Quarz und syn- 
thetischen Kristallen. Telefunken Z. 25 (1952) 
H. 97, S. 229—245, 3 Abb., 10 Tab. 


V 


621.396.611.21 Bestell-Nr. 10064 
KETTEL, E.: Quarzschaltung veränderlicher 
Kopplung als Schwingkreis und Diskrimina- 
tor. Telefunken Z. 25 (1952) H. 37, S. 265 
bis 268, 5 Abb. 


621.396.611.21 Bestell-Nr. 10063 
AWENDER, H. & SANN, K.: Zum Aktivi- 
tätsmaß für Schwingquarze in Parallelreso- 
nanzschaltungen. Telefunken Z. 25 (1952) 
H. 37, S. 269—274, 15 Abb. 


621.396.611.21:621.3.018.3 Bestell-Nr. 10049 
ROCKSTUHL, F. G. R.: A method of analysis 
of fundamental and overtone crystal-oscillator 
circuits. Proc. Inst. Electr. Engrs. Part III 
99 (1952) H. 62, S. 377—388, 11 Abb. 


621.396.615.1.072.6 Bestell-Nr. 10065 
HERZOG, W.: Verfahren zur Erhöhung der 
Frequenzkonstanz von Sendern. TelefunkenZ. 
25 (1952) H. 97, S. 257—264, 10 Abb. 


621.396.615.1.072.6:621.317.082.73 

Bestell-Nr. 10066 
KETTEL, E.: Zur Stabilität von Quarzgene- 
ratoren. Telefunken Z. 25 (1952) H. 97, S. 246 
bis 256, 14 Abb. 


621.396.615.1 Bestell-Nr. 3645 
HERZOG, WERNER: Zum Anschwingen 
von Oszillatoren. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) 
H. 2, S. 58—66, 13 Abb. 

Gleichung der Anodenstrom-Gitterspannungs- 
kennlinie. Schwinglinien für die Klassen A, B 
und €. Der mittlere Anodenstrom. Rückkopp- 
lungsgrade für einen allgemeinen passiven 
Vierpol. Schwinglinie und Rückkopplungs- 
gerade. Komplexe Frequenz und Anschwings- 
vorgang. Meißner-Schaltung. Nichtlineare 
Rückkopplungsgerade. 


621.396.615.14 Bestell-Nr. 10058 
FECHNER, P.: Etude sur le magn6tron A 
l’etat bloque (II. Teil). Ann. Radiodlectricite 7 
(1952) H. 29, S. 199—220, 29 Abb. 


621.396.615.14 Bestell-Nr. 3570 
LABUS, JOHANNES: Optimale Verstär- 
kung der Wanderfeldröhre mit Wendel. Arch. 
elektr. Übertr. 6 (1952) H. 1, S. 1-5, 5 Abb. 


621.396.615.14.001.1 Bestell-Nr. 3576 
LÜDI, E.: Zur Theorie des Magnetronverstär- 
kers. Z. angew. Math. Phys. 3 (1952) Nr. 2, 
S. 119—128. 


Or E 


621.396.615.141.2:621.396.619 a 

Bestell-Nr. 3650. 
JENNY, H. K.: A 7000-Megacycle develop- 
mental magnetron for frequency modulation. 
RCA Rev. 13 (1952) Nr. 2, S. 202—223, 
15 Abb. 


621.396.615.141.2 Bestell-Nr. 3630 
DONAL, J. S. jr &CHANG, K. K. N.: An 
analysis of the injection locking of magnetrons 
used in amplitude-modulated transmitters. 
RCA Rev. 13 (1952) Nr. 2, S. 239—257,8 Abb. 


621.396.62 

Empfänger 
621.396.62 Bestell-Nr. 3658 
VILLARD, 0. G. & RORDEN, W.L.: Flexible 


selectivity for communications receivers. 
Electronics 25 (1952) Nr. 4, S. 138—140, 6 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 3655 
TUSKA,C.D.: Pictorial radio. I. II. J. Frank- 
lin Inst. 253 (1952) Nr. 1, S. 1—20, Nr. 2, 
S. 95—124. 


621.396.622.6:621.383 Bestell-Nr. 9988 
PARKER, L. & WRAY, W. J.: Germanium 
photodiodes read computer tapes. Electronics 
25 (1952) H. 11, S. 150—151, 2 Abb. 


621.396.622.6 :621.394.645 Bestell-Nr. 3578 
MALSCH, JOHANNES: Transistoren II. 
Physik und Aufbau des Transistors. Nachtrag. 
Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) H. 2, S. 73—79. 


621.396.662.4.029.64 Bestell-Nr. 3629 
DÖRING,HERBERT& KLEIN, WERNER: 
Hohlraumbandpässe bei Zentimeterwellen. 
Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) H. 2, S. 47—57, 
H. 3, S. 119—124, 33 Abb. 

Hohlräume. Zweikreisfilter. Mehrkreisfilter 

Filterberechnung. Meßmethoden und Meß 

ergebnisse. 


621.396.662.4.029.6 Bestell-Nr. 3615 
BUCHHOLZ, HERBERT: Der schleifen- 
erregte Hohlraumresonator aus zwei kon- 
fokalen drehparabolischen Kappen. Arch. 
elektr. Übertr. 6 (1952) H. 1, S. 6—16, 4 Abb., 
H. 2, S. 67—72, 8 Abb. 


621.396.67 

Antennen 
621.396.67 Bestell-Nr. 3587 
POINCELOT, P.: Sur la repartition du cou- 
rant le long d’une antenne cylindrique. 
C. R. Acad. Sci., Paris 234 (1952) Nr. 5, 
S. 513—515. 
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621. 396. 67 Bestell-Nr. 9981 
KNUDSEN, H. L.: Mutual radiation re- 


sistance of aerials and arrays. Wirel. Engr. 29 
(1952) H. 11, S. 301—305, 3 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 8714 
BOUIX, M.: Contribution & l’&tude des an- 
tennes dieleetriques. Ann. Telecommun. 7 
(1952) H. 5, S. 217—238, H. 7/8, S. 336—348, 
15 Abb., 12 Tab. 


621.396.67.029.64 Bestell-Nr. 3634 
EPSTEIN, J., PETERSON, D. W.&WOOD- 
WARD, O. M.: Some types of omnidirectional 
high-gain antennas for use at ultra-high fre- 
Quencies. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 2, S. 137 
bis 162, 28 Abb. 


621.396.67.029.64 Bestell-Nr. 3662 
WÖBKEN, G.: Kurze Betrachtung der UKW- 
Antenne. Signal & Draht 44 (1952) Nr. 2, 


=7S. 31-34, 20 Abb. 
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621.396.67:534.1 Bestell-Nr. 3663 
WOLTER, HANS: Strahlungsdämpfung, 
Widerstände und Richtdiagramme von Über- 
breitbandantennen. Z. angew. Phys. 4 (1952) 
H. 2, S. 60—70, 15 Abb. 


621.396.676 Bestell-Nr. 9994 
HARRIS, E. F.: Investigating antennas for 
UHF mobiles. Electronics 25 (1952) H. 11, 


2 Ss. 127—129, 5 Abb. 


621.396.9 
Anwendung der Funktechnik 


621.396.931 Bestell-Nr. 3656 
VALLARINO, A. R. & LEWINTER, S. W.: 


_ Radio dispatching system for operation ofa 
large taxicab fleet. Electr. Engng. 71 (1952) 


- 621.398:629.13 
_ MÜLLER, F.: Fernlenkung fliegender Ob- 


-621.396.932 


Nr. 3, S. 232—235, 6 Abb. 


Bestell-Nr. 3621 
CUILLARD, L.: Le navigateur ‚„Decca“. 


 Blectricite 36 (1952) Nr. 183, S. 101—106, 


13 Abb., 1 Tab. 
621.396.97.001.6 Bestell-Nr.10032 
ROESSLER, E.: Die neue Rundfunkent- 


wicklung. ETZ Ausg. B 11 (1952) H. 11, 
S. 307—310, 8 Abb. 


Bestell-Nr. 10040 


jekte. ETZ, Ausg. A 73 (1952) H. 23, S. 739 


bis 744, 14 Abb. 

- Fernlenk- und Ortungsverfahren bei fern- 
 gelenkten Bomben der ehem. deutschen Luft- 
waffe. 
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621.397.5:792 Bestell-Nr. 10012 
KERN, A.: Probleme der Televisionregie. 
Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 43 (1952) 
H. 25, S. 1036—1038. 


621.397.6 Bestell-Nr. 3583 
OTTO,W.: Radio signal sampler compresses 
bandwidth. Electronics 25 (1952) Nr. 4, 
S. 132—135, 7 Abb. 


621.397.6 Bestell-Nr. 3618 
CORNELL, J. A. & STERNER, J.F.: Sweep 
frequency generator for UHF television band. 
Tele Techn. 11 (1952) Nr. 2, S. 38—40, 86 
bis 88, 7 Abb. 


621.397.61 Bestell-Nr. 9990 
HAMILTON, G. E. & LLONITE, R.: Grey- 
scale generator. Electronics 25 (1952) H. 11, 
S. 143—145, 4 Abb. 


621.397.61(23) Bestell-Nr. 9948 
LAETT, H. & DUFOUR, ]J.: Justification du 
choix de la Döle comme emplacement d’un 
emetteur de television. Techn. Mittl. PTT 30 
(1952) H. 9, S. 264—270, 8 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 9974 
VALENSI, G.: Systemes compatibles de tele- 
vision en couleurs. Ann. Telecommun. 7 (1952) 
H. 11, S. 439—458, 27 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 9992 
HOWITT, G.: Evaluating AFC systems for 
television receivers. Electronics 25 (1952) 
H. 11, S. 132—135, 6 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3594 
SACHTEEBEN, L. T., PARKER, .D. ]., 
ALLEE, G. L. & KORNSTEIN, E.: Image 
orthicon color television camera optical 
system. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 1, S. 27—33, 
5 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3602 
SMITH-ROSE, R. L.: The British contri- 
bution to teley’sion. Nature, Lond. 170 (1952) 
Nr. 4317, S. 136—138. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3626 
DE BRAUN, J. R., CONFORT, RA. & 
WALSH, A.A.: The NBC New York color 
television field test studio. RCA Rev. 13 (1952) 
Nr. 1, S. 107—124, 11 Abb. 
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621.397.62 Bestell-Nr. 3631 
DOURIAU, M.: La television sur gran €cran- 
Genie civ. 129 (1952) Nr. 6, S.109—111, 4 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3632 
VAN DUYNE, J. P.: Suppressing local oscil- 
lator radiation in TV receivers. Tele.Tech. 11 
(1952)Nr. 2, S. 45—47, 95—102, 9 Abb.,2 Tab. 


621.397.7(494.232) Bestell-Nr. 10013 
STETTLER, O.: Kurze Orientierung über die 
Fernsehanlage der Radio- Genossenschaft 
Basel. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 43 (1952) 
H. 25, S. 1028—1035, 15 Abb. 


621.397.7 Bestell-Nr. 3607 
ADAM, M.: L’installation d’un studio de tele- 
vision. Le centre Alfred Lelluch de la Tele- 
vision frangaise. Genie civ. 129 (1952) Nr. 5, 
S. 81—84, 9 Abb. 


621.397.743 Bestell-Nr. 3666 
WICKLING, B. D. & FARLEY, J. E.: En- 
gineering local television facilities and their 
operation. Electr. Engng. 71 (1952) Nr. 3, 
S. 252—257, 10 Abb., 4 Zeichn. 


621.397.743 Bestell-Nr. 3647 
HOFFMANN, R. & MÜLLER, J.: Träger- 
frequente Kabelübertragung auf Fernseh- 
zubringerleitungen. FTZ 5 (1952) Nr. 4, 
S. 173—177, 10 Abb. 


Verschiedenes 


546.231:537.312.5:621.383.42 

Bestell-Nr. 9962 
SELENYI, P.: Erzeugung photographischer 
Bilder auf Selen durch Kristallisation unter 
der Einwirkung des Lichtes. Acta Physica 
Hungaricae 2 (1952) H. 1, S. 129—133, 6 Abb. 


621.364.15:621.7 Bestell-Nr. 10014 
WÄLCHLI, R.: Die Hochfrequenzerwär- 
mung von Metallen. Bull. schweiz. elektrotechn. 
Ver. 43 (1952) H. 25, S. 1015—1028, 26 Abb. 


621.791.76 Bestell-Nr. 10056 
STROOBANTS, P.: La commande &lectro- 
nique des soudeuses par resistances. Electro- 
nique (1952) H. 72, S. 9—16, 20 Abb. 


621.364.15 Bestell-Nr. 10015 
GOLDSTEIN, A.: Dielektrische Hoch- 
frequenzerwärmung. Bull. schweiz. elektro- 
techn. Ver. 43 (1952) H. 25, S. 1005—1015, 
24 Abb. 

Erläuterung der theoretischen Grundlagen der 


_ dielektrischen Erwärmung und ihr Zusammen- 


Vin 


A 
hang mit dem molekularen Gefüge von Isolie : 
stoffen wie Beschreibung praktischer Beispiele. 


621.8:621.9:061.4 Bestell-Nr. 10073 
BUDNICK, G.: Elektrotechnische Neuerun- 
gen auf der 2. Europ. Werkzeugmaschinen- 
Ausstellung in Hannover. ETZ Ausg. A 73 
(1952) H. 22, S. 712—716, 11 Abb. 


621.88:664.8 Bestell-Nr. 10000 
BURRILL, E. B. & GADE, A. J.: Electron 
beams sterilize food and drugs. Electronics 25 
(1952) H. 11, S. 99—101, 6 Abb. 


621.9:621.316.7.001 Bestell-Nr. 10072 
MOHR, O.: Werkzeugmaschinen-Steuerungen 
und Kopiereinrichtungen. Z. VDI 94 (1952) 
H. 33, S. 1070—1074, 7 Abb. 


669:620.1:621.3.029.6 Bestell-Nr. 10071 
VOIGT, H.: Dielektrische Eigenschaften von 
weichgemachtem Polyvinylchlorid bei Fre- 
quenzen von 0,1 bis 1000 MHz. Kunststoffe 42 
(1952) H. 11, S. 395—398, 7 Abb. 


669.018 Bestell-Nr. 10017 
FINE, M.E.: Vibralloy — a new ferromagne- 
tic alloy. Bell Lab. Rec. 30 (1952) H.9,S.345 
bis 348, 6 Abb. 


669.771 Bestell-Nr. 9965 
GASPAR, R.: Über die Bindung des metalli- 
schen Aluminiums. Acta Physica Hungaricae 
2 (1952) H. 1, S. 31—-45, 5 Abb., 3 Tab. 


676.12:621.315.2:621.318 Bestell-Nr. 10061 
KALB, J.: Papier in der Elektrotechnik. 
Elektrotechnik 6 (1952) H. 10, S. 559—560, 
2 Tab. 

Übersicht der wichtigsten Kondensatoren-, 
Kabel-, Hart- und Elektrolackpapiere sowie 
Preßspan als Isolierstoffe in der Elektrotech- 
nik. 

681.84:534.852 Bestell-Nr. 10033 
HEMARDINQUER, P.: Nouveaux progres 
de l’enregistrement magnetique. Haut- Parleur 
28 (1952) H. 934, S. 6—8, 9 Abb, | 


681.84:534.852 Bestell-Nr. 10030 
BÜSCHER, G.: Magnettongeräte. ETZ, 
Ausg.B. 4 (1952) H.11, 5.322 322 
11 Abb., 1 Tab. 

621.384.8 Bestell-Nr. 3628 


DEMOS, P.T., KIP, A. F. & SLATER, ]J. C.: 
The M. I. T. linear electron accelerator. 
J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 1, S.53—65, 
7 Abb., 3 Zchn. 
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Mathematik 
Bestell-Nr. 3802 
RHODEN, M.: Simple way to draw nomo- 
graphs. Chem. Engng. 59 (1952) Nr. 11, 


5. 146—147, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 10102 
SCHWENKHAGEN, H. F.: Ein Beitrag zur 


 anschaulichen Deutung der Laplace-Trans- 
“formation. ETZ Ausg. A 74 (1953) H. 5, 
Ss. 133—136, 7 Abb. 


= Physik 

Bestell-Nr. 10100 
v. SZALAY, L.: Anwendung des Picone-Ver- 
-fahrens auf die Wärmeleitungs-Differential- 
“gleichung. ETZ Ausg. A 74 (1953) H. 5, 
S. 141-143, 3 Abb. 


537.228 Bestell-Nr. 3779 
OULON, J.: Une mesure simple des caracte- 
ristiques d’un cristal de quartz. ©. R. Acad. 
ESci. Paris 234 (17. 3.52) Nr. 12, S. 1269 bis 
1271, 1 Abb. 


537.581 Bestell-Nr. 9952 
"GAERTNER, H.: Geräte und Anwendung 
‘der thermischen Ortung. Z. VDI 94 (1952) 
Er. 36, S. 1177—-1182, 5 Abb. 


937.581 Bestell-Nr. 9983 
"GAERTNER, H.: Probleme der thermischen 
"Ortung. Z. VDI 94 (1952) H. 35, S. 1141 bis 
1146, 1 Abb. 


538.2:621.317.411.2:538.114 Bestell-Nr. 10087 
BEILDRKELLER, R. & SAGER, G.: Ma’ 
‚genetische Nachwirkungen der Anfangsper- 
neabilität und der Barkhausensprünge. 
Arch. .elektr. Übertr. 7 (1953) H. 2, S. 7987, 
25 Abb. 

538.56:548.0:53 Bestell-Nr. 10090 
HAFNER, E.: Das vollständige System der 
elektromagnetischen Eigenschwingungen ein- 
achsig anisotroper Hohlraumresonatoren. 
= elektr. Übertr. 7 (1953) H. 1, S. 47—56. 


Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto. 


538.566.029.64:621.396.11 Bestell-Nr. 10082 
SEVERIN, H.: Lichtoptische Methoden zur 
Berechnung von Beugungserscheinungen im 
Bereich der Zentimeterwellen. Techn. Mitt. 
PTT 30 (1952) H. 11, S. 347—356, 14 Abb. 


Akustik 

Bestell-Nr. 10153 
NYBORG, W. L., WOODBRIDGE, C. L., 
and SCHILLING, H. K.: Characteristics of 
jet-edge-resonator whistles. J. Acoust. Soc. 
Amer. 25 (1953) H. 1, S. 138—146, 11 Abb., 
1 Tab. \ 


534 


534.081:534.613 Bestell-Nr. 10168 
POST, E. J.: Radiation pressure and disper- 
sion. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, 
Ss. 55—59, 3 Abb. 


534-8 Bestell-Nr. 3778 
KRUSEN, FRANK H.: Present status of the 
use of ultrasonic energy in physical medicine. 
Ultraschall in der Medizin 5 (1952) H. 4, 
S. 163—171. 


3834-8 Bestell-Nr. 3777 
HANEL, RUDOLF: Die Messung von Ultra- 
schallintensitäten. Ultraschall in der Medizin 5 
(1952) H. 4, S. 171-177, 3 Abb. 


534:681.34.084.7 Bestell-Nr. 3782 
MEYER, ERWIN & BOHN, LOTHAR: 
Schallreflexion an Flächen mit periodischer 
Struktur. Modelluntersuchungen mit Ultra- 
schall im Bereich von 15 bis 60 kHz. Akust. 
Beih. 1952, Nr. 4, S. AB 195—AB 207, 
30 Abb. 


534 Bestell-Nr. 3787 
PURKIS, H. J. & PARKIN, P. H.: Indirect 
sound transmission with joist and solid floors. 
Acustica 2 (1952) Nr. 6, S. 237—241,-5 Abb. 


534.1 Bestell-Nr. 10146 
ANDERSON, A. B. C.: "Dependence of 
Pfeifenton (pipe tone) on pipe lenght, orifice 
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diameter, and gas discharge pressure. J. 
Acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 675 
bis 681, 7 Abb. 


534.11 Bestell-Nr. 10170 
FERRIS, HORACE G.: The effects of viscous 
dissipation in the spherical acoustic resonator. 
J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 47 
bis 50. 


534.11 Bestell-Nr. 10169 
MENDOUSSE, J. S.: Nonlinear dissipative 
distortion of progressive sound waves at 
moderate amplitudes. J. Acoust. Soc. Amer. 
25 (1953) H. 1, S. 51—54, 4 Abb. 


534.115 Bestell-Nr. 10172 
NOLLE, A. W.: Small-signal impedance of 
short tubes. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) 
H. 1, S. 32—39, 2 Abb., 3 Tab. 


534.12 Bestell-Nr. 3783 
OBERST, H. & FRANKENFELD, K.: Über 
die Dämpfung der Biegeschwingungen dünner 
Bleche durch fest haftende Beläge. Akust. 
Beih. 1952, H.4,S. AB 181—-AB 194, 12 Abb. 


534.17 Bestell-Nr. 3784 
ESCHE, R.: Untersuchung der Schwingungs- 
kavitation in Flüssigkeiten. Akust. Beih. 
1952, Nr. 4, S. AB 208—-AB 218. 


534.2 Bestell-Nr. 10167 
WESTERVELT, PETER J.: The theory of 
steady rotational flow generated by a sound 
field. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, 
S. 60—67. 


534.2 Bestell-Nr. 10166 
NYBORG, WESLEY L.: Acoustic streaming 
due to attenuated plane wawes. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 68—75, 1 Abb. 


534.2 Bestell-Nr. 10163 
ESMAIL-BEGUI, Z. & NAYLOR, THOMAS 
K.: Measurement of the propagation of sound 
in fiberglass. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) 
H. 1, S. 87—89, 4 Abb., 1 Tab. 


534.2 Bestell-Nr. 10159 
WEINSTEIN, MARVIN S.: Some design 
considerations for high frequency anechoic 
tanks. /. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, 
S. 101—105, 10 Abb. 


534.21 Bestell-Nr. 10171 
JUNGER, MIGUEL C.: The physical inter- 
pretation of the expression for an outgoing 
wave in cylindrical coordinates. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 40—47, 13 Abb. 
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534.22 Bestell-Nr. 101 
SMITH, P. W.: Precision measurement 
the velocity of sound in air. J. Acoust. Soc 
Amer. 25 (1953) H. 1, S. 81I—86, 3 Abt 
2.12ab. 


534.22 Bestell-Nr. 1014 
SMITH, P. W.: Systematic errors in indirec 
measurements of the velocity of sound. J 
Acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 68 
bis 695, 3 Abb. 


534.231 Bestell-Nr. 1014 
NEURINGER, J. L. & HUDSON, @ E 
An investigation of sound vibrations in 
tube containing a heat source. J. Acoust. So 
Amer. 24 (1952) H. 6, S. 667—674, 2 Abi 


534.232 Bestell-Nr. 1017 
THURSTON, GEORGE B., and MARTIN 
CHARLES E.: Periodice fluid flow throug 
circular orifices. J. Acoust. Soc. Amer. 2 
(1953) H. 1, S. 26—31, 18 Abb. 


534.6 Bestell-Nr. 1014 
THURSTON, G. B.: Apparatus for absolut 
measurement of analogous impedance « 
acoustic elements. J. Acoust. Soc. Amer. 2 
(1952) H. 6, S. 649652, 6 Abb. 


534.612:621.395.61 Bestell-Nr. 1011 
ARCHBOLD, R. B.: An experimental prob 
microphone for the measurement of soun 
pressures. Post Of. Electr. Engrs. J. #5 (1953 
H.1,S. 145—148, 8 Abb. 


534.632 Bestell-Nr. 378 
BIERL, RICHARD: Zur Frequenzanaly: 
von beliebigen Schallvorgängen. Akust. Bei 
1952 Nr. 4, S. AB 225—AB 235, 15 Abb. 


534.7:534-8 Bestell-Nr. 1017 
FRY, WILLIAM ]J.: Action of ultrasound c 
nerve tissue—a review. J. Acoust. So 
Amer. 25 (1953) H. 1, S. 1—5, 3 Abb. 


534.7:534-8 Bestell-Nr. 101% 
FRY, WILLIAM J. & BAUMANN FR)Y 
RUTH: Temperature changes produced | 
tissue during ultrasonic irradiation. J. Acou: 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 6—11, 8 Abt 
2 Tab. 


534.7:534-8 Bestell-Nr. 101° 
HERRICK, J. F.: Temperatures produce 
in tissues by ultrasound: Experimental stuc 
using various technics. J. Acoust. Soc. Ame 
25 (1953) H. 1, S. 12—16, 5 Abb., 1 Tab. 
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534.75 Bestell-Nr. 3781 
SCHOBER, F.W.: Über die Abhängigkeit 
der oberen Hörgrenze vom Lebensalter. 
Akust. Beih. 1952 Nr. 4, S. AB 219—AB 224, 
4 Abb. 

534.7:534-8 Bestell-Nr. 10174 
LEHMANN, JUSTUS F.: The biophysical 
mode of action of biologie and therapeutic 


ultrasonic reactions. J. Acoust. Soc. Amer. 25 
(1953) H. 1, S. 17—25, 11 Abb., 12 Tab. 


334.78 Bestell-Nr. 10157 


E MILLER, R. L.: Auditory tests with synthe- 
tic vowels. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) 


- 5834.78 


H.1,S. 114121, 7 Abb., 1 Tab. 


Bestell-Nr. 10158 
HOUSE, ARTHUR S. & FAIRBANKS, 
GRANT: The influence of consonant envi- 
ronment upon the secondary acoustical cha- 


racteristics of vowels. J. Acoust. Soc. Amer. 


"534.78 


25 (1953) H. 1, S. 105—113, 7 Abb., 5 Tab. 
Bestell-Nr. 10153 


 KOCK, W. E.: The problem of selective 
- voice control. J. Acoust, Soc. Amer. 24 (1952) 


Ser.‘ 


H.6, S. 625628, 7 Abb. 


534.78 Bestell-Nr. 10155 


- FISCHER-JORGENSEN, E.: The phonetic 


basis for identification of phonemic elements. 


- J. Acoust. Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 611 
bis 617. 


334.784 
ELICKTIDER, ]J- C. R.: On. the process of 


Bestell-Nr. 10157 


speech perception. J. Acoust. Soc. Amer. 24 
(1952) H. 6, S. 590—594, 1 Abb. 
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- 621.317.342:621.392.5 


Meßtechnik, Meßgeräte 
Bestell-Nr. 9940 


- VAN WEEL, A.: Measurement of group- 
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La 


621.317.36.029 


delay time in networks. Philips Res. Rep. 7 
(Dez. 1952) S. 467—473, 3 Abb. 

Bestell-Nr. 3704 
NICKSON, A. F. B.: An accurate method of 
measuring frequency in the audio range. 
J. sci. Instrum. 29 (1952) H. 12, S. 391—393. 


621.317.361.029 Bestell-Nr. 3705 


" HIBBARD, L. W., & CARO, D. E.: Instan- 
- taneous measurement of a varying frequency. 
 J. sci. Instrum. 29 (1952) Nr. 11, S. 366—370. 


- 621.317.361.029.6 


Bestell-Nr. 3706 
NICKSON, A. F. B.: An accurate method of 


_ measuring frequency in the audio range. Rev. 


sci. Instrum. 29 (1952) Nr. 12, S. 391—393, 


4 Abb. 
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621.317.7 Bestell-Nr. 10190 
FOLLINGSTADT, H. G., SHIVE, J. N., & 
YAEGER, R. E.: An optical position encoder - 
and digit register. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H.11, S. 16731583, 20 Abb. 


621.317.7:621-526 Bestell-Nr. 10095 
BONNET, P.: Le ‚‚Transferome&tre‘“ appareil 
de mesure du gain et de la phase des elements 
de servomecanisme. Mesures 17 (1952) H.187, 
S. 691—699, 14 Abb. 


621.317.79:621.314.64.029 Bestell-Nr. 10119 
PHILIPPOW, E.: Ein Gerät zur Messung 
von nichtlinearen Verzerrungen bei nieder- 
frequenten Verstärkern. Nachrichtentechn. 2 
(1952) H. 12, S. 460-462, 5 Abb. 


621.318 
Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 
621.318.22 Bestell-Nr. 3709 


High-frequency calibration of magnetic mate- 
rials. National Bur. of Stand. Techn. News 
Bull. 36 (1952) Nr. 10, S. 158—160, 3 Abb. 


621.318.4 Bestell-Nr. 10038 
COCKING, W.T.: Deflector coil construction. 
Wirel. Wld. 58 (1952) H.12, S. 480—486, 
9 Abb., 2 Tab. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.39 Bestell-Nr. 10001 
BACHELET, A. E.: Sequence signaling. 
Bell. Lab. Rec. 30 (1952) H. 12, S. 464—469, 
4 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 3711 
MEINKE, H, H., & SCHBEUBER, A: Die 
Berechnung der Übertragungseigenschaften 
zylindersymmetrischer Bauelemente koaxialer 
Leitungen aus dem Verhalten von ebenen 
elektrostatischen Feldern. Arch. elektr. Übertr. 
6 (1952) Nr. 6, S. 221—227, 8 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 10133 
BAYARD, M.: La synthese des r&eseaux a 
paires des bornes. Ann. Telecommunications 7 
(1952) H. 12, S. 517—524. 


621.392 

® LEFSCHETZ, S.: Contributions to the 
theory of nonlinear oscillations. II. Princeton, 
N. Y. Univ. Press 1952. 116 S. 1,50 Dollar. 


III 


621.392 Bestell-Nr. 3712 
JAYNES, EDWIN T.: The concept and 
measurement of impedance in periodically 
loaded wave guides. J. appl. Phys. 23 (1952) 
Nr. 10, S. 1077—-1084, 9 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 8900 
ZEMANERK, H.: Informationstheorie. Radio- 
Techn. 28 (1952) H.8, S. 334—336; H. 9, 
S. 377-379; H.10, S. 426-428; H.11, 5.461 
bis 464; H. 12, S. 501—508. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10202 
SHEKEL, J.: Matrix representation of tran- 
sistor circuits. Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 11, 
S. 1493—1497, 3 Abb. 


621.392.4/5 Bestell-Nr. 3714 
SKALICKY, MAX: Maximale Leistung in 
Abschlußwiderständen. Elektrotechn. und 
Masch.-Bau 69 (1952) H. 21, S. 479—480, 
7 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3715 
KLEIN, W.: Die Ersatzbilder des nichtum- 
kehrbaren Vierpols. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) Nr. 5, S. 205—208, 8 Abb. 


621.392.5.072.7 Bestell-Nr. 10007 
WALLIS, C. M.: Design of low-frequency 
constant time delay lines. Electr. Engr. 71 
(1952) H. 12, S. 1123, 2 Abb. 


621.392.5 

@ MOLE, J. H.: Filter design data for 
communication engineers. N.Y. Wiley 1952. 
252 S. 7,50 D. 


621.394.61:621.394.8 Bestell-Nr. 10134 
TSCHERNICHEFF, A.: Arrondissement des 
signaux par un filtre dans un emetteur radio- 
telegraphique. Ann. Telecommunication 7 
(1952) H. 12, S. 513—516, 11 Abb. 


621.394.64 Bestell-Nr. 3717 
FRAUNBERGER, F.: Die Kennzeichnung 
des stationären und dynamischen Verhaltens 
von Verstärkern, insbes. Verstärkermaschinen. 
Elektrotechn. u. Masch.-Bau 69 (1952) H. 21, 
5. 484—489, 6 Abb. 


621.394.64 Bestell-Nr. 10189 
FELKER, J. H.: Regenerative amplifier for 
digital computer applications. Proc. I.R.E.40 
(1952) H. 11, S. 1584—1596, 15 Abb. 


621.394.64 Bestell-Nr. 9977 
CALLS, J. A.: D. C. amplifiers with law-pass 
feedback. Wirel. Engr. 29 (1952) H. 12, S.321 
bis 325, 3 Abb. 


nr 
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621.394.646.5 Bestell-Nr. 
ANDERSON, EUGENE: Transistors 


switching circuits. Bell. Syst. techn. J. 
(1952) Nr. 6, S. 1207—1249. 


621.394.646.5:621.3.062 Bestell-Nr. 10192 
HUNTER, L. P., & FLEISHER, H: Gr 
phical analysis of some transistor switching 
circuits.. Proc. I:R.E, 40 (1952) H.7E 
S. 1559—1562, 4 Abb. 


621.394.646.5:621.3.062 Bestell-Nr. 10193 
ANDERSON, A. E.: Transistors in switching 
eircuits. Proc. I.R.E. 40 (1952) H.IE 
S. 1541—1558, 24 Abb., 1 Tab. 


621.394.646.5:621.3.062 Bestell-Nr. 10194 
LO, A. W.: Transistor trigger circuits. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1531-1541, 
28 Abb., 1 Tab. 


621.394.646.5:621.396.93 Bestell-Nr. 10195 

STUETZER, O. M.: Transistors in airborne 

a Proc. I. R.E. 40 (1952) HB. IZ 
. 1529—1530, 4 Tab. 


621.395.623.7 Bestell-Nr. 3719 
HEMARDINQUER, P.: La production di- 
recte des ondes sonores et les haut-parleurs et 
microphones sans membrane. Electricite 36 
(1952) Nr. 180, S. 35—40. 


621.395.623.8 Bestell-Nr. 10037 
BRITTAIN, F. H.: Metal cone loudspeaker. 
2. Teil. Wirel. Wld. 58 (1952) H. 12, S. 490 
bis 492, 3 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 3722 
AXON, P. E.: An investigation into the 
mechanism of magnetic-tape recording. Proc. 
Instn. electr. Engrs. 99 (1952) Pt. III Nr. 59, 
S. 109—126. 


621.395.652.3 Bestell-Nr. 3723 
WESTMIJZE, W. K.: Gap-lenght formula in 
magnetic recording. Acustica 2 (1952) Nr. 6, 
S. 292, 2 Abb. 


621.395.64 Bestell-Nr. 10254 
PERONE, A.: Carrier amplifier has zero drift. 
Electronics 25 (1952) H. 12, S. 131-133, 
3 Abb. 


621.395.645 ri Bestell-Nr. 9979 
BELL, D. A., & BECKTAY, H. O.: Cathode 
follower as high-impedance input stage. Wirel, 
Engr. 29 (1952) H. 12, S. 3183—316, 4 Abb. 
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621.395.645.6 Bestell-Nr. 10200 
© ALEXANDERSON, E. F. W.: Control appli- 
_ eations of the transistor. Proc. I. R.E. 40 

(1952) H. 11, S. 15086—1511, 3 Abb., 5 Tab. 


—-621.395.645.6 Bestell-Nr. 10201 
- FARLEY, B. G.: Dynamics of transistor 
 negative-resistance circuits. Proc. I. R. E. 40 
= (1952) H.11, S. 1497—1508, 14 Abb. 


-621.395.645.6:621.385 Bestell-Nr. 10203 
“7 -GLACOLETTO, L. J.: Junction transistor 
- equivalent circuits and vacuum-tube analogy. 
7 Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 11, S. 1490—1493, 
= 6Abb., 1 Tab. 


Bestell-Nr. 10204 
= MeDUFFLIE, G. E.: Pulse duration and re- 
 petition rate of a transistor multivibrator. 
© Proc. I.R.E.40 (1952) H. 11, S. 1487—1489, 
4 Abb., 2 Tab. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10206 
THOMAS, D. E.: Transistor amplifier-cutoff 
frequeney.. Proc. IT. R.B.40-(1952) 4.11, 
S. 1481—1483, 4 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10207 
PRITICHARD, R. L.: Frequency variations 
of current-amplification factor for junetion 
Erransistors. Proc. ’I. R.E. 40 (1952) H. 11, 
S. 1476—1481, 4 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10208 
COBLENZ, A., & OWENS, H. L.: Variation 
of transistor parameters with temperature. 
- Proc. I. R. E. 40 (1952) H. 11, S. 1472—1476, 


— 621.395.645.6 
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® 11 Abb., 3 Tab. 

3 621.395.645.6:621.395.8 Bestell-Nr. 10211 
-—_ PETRITZ, R. L.: On the theory of noise in 
£: P-N junctions and related devices. Proc. 
EIR.E. 40, (1952) H. 11, S.-1440 1459, 
5 Abb. 

7 

- 621.395.645.6 Bestell-Nr. 10212 


GOLDEN, N., & NIELSEN, R.: Oscillo- 
P scopic display of transistor static electrical 
* characteristics. Proc. I. R. E. 40 (1952) H.11, 
5. 1437—1439, 3 Abb., 1 Tab. 


- 621.395.73.029.5 Bestell-Nr. 9978 
3 DUFFIN, W. J.: Three-probe method of 
_ impedance measurement. Wirel. Engr. 29 


ü (1952) H. 12, S. 317-320, 6 Abb. 


- 621.396.029.6:622 „Bestell-Nr. 3724 
_ KÖPPEN, H.: Dezifunkverbindungen im 

Bergbau. Bergbautechn. 2 (1952) H. 8, S. 362 
bis 365, 4 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3725 
YOUNG, W. RAE: Comparison of mobile _ 
radio transmission at 150, 450, 900, and 
3700 Mc. Bell Syst. techn. J. 31 1(952) Nr. 6, 
S. 1068—1085. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3726 
BAKER, W. G., & MARTYN, D. F.: Con- 
ductivity of the ionosphere. Nature, Lond. 170 
(1952) Nr. 4339, S. 1090—1092, 2 Abb. 


621.396.11.029.6 Bestell-Nr. 3727 
A new kind of propagation at very high fre- 
quencies. National Bur. of Stand. techn. News 
Bull. 36 (1952) Nr. 10, S. 148—149. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3728 
HARTSFIELD, W. L., & SILBERSTEIN, 
R.: A comparison of CW field intensity and 
backscatter delay. Proc. I. R.E. 40 (1952) 
Nr. 12, S. 1700—1706, 6 Abb. 


621.396.11.029.6 Bestell-Nr. 3729 
JUNG, HELMUTH: Physik der Mikrowellen. 
Wiss. Ann. 1 (1952) H. 5, S. 282. 


621.396.11: Bestell-Nr. 3730 
MÜLLER, CLAUS: Randwertprobleme der 
Theorie elektromagnetischer Schwingungen. 
Math. Z. 56 (1952) H. 3, S. 261—270. 


621.396.5 Bestell-Nr. 3731 
RIVERE, R., & SCHWINDENHAMMER, 
M.: Les equipements du faisceau hertziens 
Dijon-Strasbourg. Onde electr. 32 (1952) 
Nr. 301/302, S. 163—173, 1 Abb. 


621.396.5 Bestell-Nr. 3732 
GUTTON, H., FAGOT, J., & HUGON, T.: 
Les equipements du faisceau hertziens Paris- 
Lille. Onde electr. 32 (1952) Nr. 301—302, 
S. 174—180, 10 Abb. 


621.396.69:621.394.646.5 Bestell-Nr. 10196 
DANKO, S. F., & GERHOLD, R. A.: Printed, 
eircuitry for transistors. Proc. I. R.E. 40 
(1952) H. 11, S. 1524-1528, 9 Abb. 


621.396.8 Bestell-Nr. 10209 
MONTGOMERY, H. C.: Transistor noise in 
eircuit applications. Proc. I. R. E. 40 (1952) 
H. 11, S. 1461-1471, 9 Abb., 1 Tab. 


621.396.8 Bestell-Nr. 10210 
KEON JIAN, E., & SCHAFFNER, J. S.: An 
experimentalinvestigation of transistor noise. 
Proc. I. R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1456 bis 
1460, 10 Abb. 
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621.396.8 Bestell-Nr. 3733 
CAHEN, GUILBERT: Perturbations des 
oscillateurs filtres. C. R. Acad. Sci., Paris 235 
(1952) Nr. 25, S. 1614—1617. 


621.396.61 
Sender 


621.396.61 Bestell-Nr. 3734 
KLENK,L.M., MUNN, A. J., & NEDELKA, 
J-: A multichannel- single-sideband radio 
transmitter. Proc. Inst. Radio Engrs. 40 (1952) 
Ss. 797—803. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10035 
DENT, H. B.: Two-range test oscillator. 
Wirel. Wld. 58 (1952) H. 12, S. 508-511, 
6 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10262 
HOBART, T. D.: Navy VLF transmitter 
will radiate 1000 kW. Electronics 25 (1952) H. 
12,S.98 bis 101, 8 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 3735 
Constant-amplitude oscillator. National Bur. 
of Stand. Techn. News Bull. 36 (1952) S. 172 
bis 173, 2 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 3736 
GRIEG,.D. D., & ENGELMANN, H. F.: 
Microstrip — a new transmission technique 
for the kilomegacycle range. Proc. I. R. E. 40 
(1952) Nr. 12, S. 1644—1650, 11 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 3737 
ASSADOURIAN, F., & RIMAI, E.: Simpli- 
fied theory microstrip transmission systems. 
Proc. I. R. E. 40 (1952) Nr. 12, S. 1651 bis 
1657, 11 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 3738 
KOSTRIZA, J. A.: Microstrip components. 
Proc. I. R. E. 40 (1952) Nr. 12, S. 1658 bis 
1663, 16 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 3739 
PIERCE, J. R.: Microwaves. Sci. Amer. 187 
(Aug. 1952) S. 43—51. 


621.396.615:621.385 Bestell-Nr. 3740 
SPENGLER, W., & RUST, H. H.: Simultane 
Erzeugung mehrerer tonfrequenter Schwin- 
gungen mittels Elektronenkopplung in einer 
Mehrelektrodenröhre. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) Nr. 6, S. 254—261, 10 Abb. 
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621.396.615 
@ ZIEGLER, W.: Untersuchungen an einem 
Schw ebungssummer mit zwei Ausgangsspan- 
nungen, deren eine unabhängig von der Fre- 
quenz in ihrer Amplitude und Phasenlage 
veränderbar ist. Dissertation TH Aachen 1952. 


621.396.615.1 Bestell-Nr. 10258 
BRUNNER, R. H.: A low-frequency function 
generator. Electronics 25 (1952) H. 12, S. 114 
bis 117, 8 Abb. 


621.396.615.016.35 Bestell-Nr. 3741 
HERZOG, WERNER: Zur Erzielung höch- 
ster Frequenzkonstanz. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) H.6, S. 159—162, 11 Abb. 

Meißner-Schaltung. T-Anordnung erhöhter 
Güte. Gute Erhöhung beim Brückenoszillator. 


621.396.615.142.2 Bestell-Nr. 3742 
GEBAUER, R., & KOSMAHL, H.: Eigen- 
schaften der Triftröhren (Klystrons) und 
Probleme bei ihrer Anwendung. Z. umge 
Phys. 4 (1952) S. 267, 12 Abb. 


621.396.619 
Modulation 


621.396.619:621.396.61 Bestell-Nr. 3743 
KERWIEN, A. E.: Design of modulation 
equipment for modern single-sideband trans- 
mitters. Proc. Inst. Radio Engrs. 40 (1952) 
Ss. 797—803. 


621.396.619:621.317.726 Bestell-Nr. 3744 
STAMPFL, RUDOLF: Impulsphasenmodu- 
lation. Österr. Z. Telegr. Teleph. Funk u. Fern- 
seh-Techn. 6 (1952) Nr. 9/10, S. 113—119, 
18 Abb. 

Impulsmodulationsarten. Mehrfachausnut- 
zung. Modulationsstufe. Demodulationsstufe. 


621.396.619.16 Bestell-Nr. 9941 
DE HAGER, F.: Deltamodulation, a method 
of PCM Transmission using the 1-unit code. 
Philips Res. Rep. 7 (Dex. 1952) S. 442—-466, 
22 Abb, 


621.396.619.11.029.6:621.396.615.14 . 

Bestell-Nr. 3745 
FRICKE, H.: Über die Frequenzmodulation 
beim Magnetron im Dezimeterwellengebiet. 
Arch. elektr. Übertr..6 (1952) Nr. 6, S. 228 bis 
240, 9 Abb.; Nr. 7,5. 281—287, 18 Abb. 
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621.396.62 
Empfänger 


621.396.62.029.6 Bestell-Nr. 10034 
HAMER, E. G.:'VHF Radio. Wirel. Wld. 58 
(1952).H. 12, S. 519—523, 3 Abb., 1 Tab. 


621.396.621.5 Bestell-Nr. 10118 
SCHNEIDER, H.: Der Synchrodynempfän- 
ger. Nachrichtentechn. 2 (1952) H. 12, S. 463 
bis 468, 13 Abb. 


621.396.933 Bestell-Nr. 3429 
ALEXANDER, B.: Long-range-navigation 
instrumentation. Electr. Commun. 29 (März 
1952) Nr. 1, S. 9—11. 


621.396.665 Bestell-Nr. 3524 


_ HAYNES, H. E.: New principle for elec- 


tronic volume compression. J. Mot. Pict. Tel. 
Engr. 58 (1952) Nr. 2, S. 137—144, 4 Abb. 


621.396.622.078 Bestell-Nr. 10120 


VOIGT, G.: Über Nachstimmeinrichtungen 


in Höchstfrequenz-Empfängern. Nachrichten- 
techn. 2 (1952) H. 12, S. 456-459, 5 Abb. 


621.396.622.7 Bestell-Nr. 10255 
EIUPERT, 7 J., PRZEDPEESKI, A., & 
RINGER, K.: Double-Counter F-M and AFC 
diseriminator. Electronics 25 (1952) H. 12, 
S. 124—125, 4 Abb., 1 Tab. 


621.396.64 
Verstärker 


621.396.64:621.385.831.029.64 

Bestell-Nr. 3749 
PETER, R. W.: Low-noise travelling-wave 
amplifier. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 344 
bis 368, 14 Abb. 


621.396.645 Bestell-Nr. 3751 
LUND,N., ROSE, C. F. P., & YOUNG, L.G.: 
Amplifiers for multichannel single-sideband 
radio transmitters. Proc. Inst. Radio Engrs.40 
(1952) S.790—796. 


621.396.67 

Antennen 
621.396.67 Bestell-Nr. 10111 
GRAZIADEI, H.: Eine vertikale Breitband- 
antenne von besonderer Formgebung für den 
Kurzwellen- und Ultrakurzwellenbereich. 
E & G-Rdsch. (1952) H. 35, S. 91104, 
18 Abb., 2 Tab. 


621.396.67 Bestell-Nr. 3754 
KING, RONALD: Theory of electrically short 
transmitting and receiving antennas. J. app. 
Phys. 23 (1952) Nr. 10, S. 1174—1187, 7 Abb. 
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621.396.67 

@ SCHELKUNOFF, S. A., & FRIIS, H. T.: 
Antennas: Theory and practice. N. Y.: Wiley 
1952. 639 S. 10 Dollar. 


621.396.677 Bestell-Nr. 3755 
KLEINWÄCHTER, H.: Die einheitliche Be- 
rechnung der Strahlung des elektrischen und 
des magnetischen Dipols sowie der Schlitz- 
und der Spiegelantenne mit der Kirchhoff- 
schen Formel. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) 
Nr. 6, S. 247—253, 7 Abb. 


621.396.9 
Anwendungen des Funkverkehrs 


621.396.9 Bestell-Nr. 3756 
MACRAE, ]J. C., & LEIGHTON, B. A.: The 
radiographic examination of coal cores. 
Colliery Guardian 185 (1952) Nr. 4788, S.676 
bis 678, 1 Abb. 


621.396.93:621.396.11 Bestell-Nr. 10108 
CAUCHOIS, J.: Sur les mesures concernant 
les radars A Elimination d’echos fixes. Ann. 
Radioelectricite 7 (1952) H. 30, S. 288—295, 
10 Abb. 


621.396.931.029.6 Bestell-Nr. 3758 
MENAGH, F. H., & JONES, A. E.: Very- 
high-frequency radio communication in train 
operation. Electr. Engng. 71 (1952) Nr. 4, 
5. 312—317, 13 Abb. 


621.396.933 Bestell-Nr. 10010 
ISBISTER, E. J., & GRISWOLD, WR: 
Shorebased radar for harbor surveillance. 
Blectr. Engr. 71 (1952) H. 12,S. 1072—1077, 
14 Abb. 


621.396.933.22 Bestell-Nr. 10116 
LORGUIER, R.: Considerations generales 
sur les variateurs r&egulateurs Electroniques de 
vitesse. Ann. Radioelectricite 7 (1952) H. 30, 
Ss. 279—287, 6 Abb. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397.1 Bestell-Nr. 3759 
HACHENBERG, OTTO: Betrachtungen über 
die Grundlagen des Fernsehens. Wiss. Ann. 1 
(1952) H.8, S. 461. 


621.397.2 Bestell-Nr. 3760 
Approved working definitions for color tele- 
vision. Electr. Engng. 71 (1952) Nr. 12, S.1120 
bis 1122. 


VII 


621.397.5 Bestell-Nr. 3761 
Les cables hertziens en France. Technique 
moderne. Sept. 1952, S. 263—268. 


621.397.61 Bestell-Nr. 3762 
SCHWARTZ, ERICH: Einschwingkurve und 
Bandbreitenausnutzung beim Fernsehen. 
Frequenz 6 (1952) H. 5/6, S. 138—141. 


621.397.61—2 Bestell-Nr. 10257 
LOOFBOURROW, K. E., & MORRIS, C.M.: 
Stable oscillator for UHF TV receivers. 
Electronics 25 (1952) H. 12, S. 118—121, 
10 Abb. 


621.397.62:621.397.8 Bestell-Nr. 3763 
FOWLER, A. D., & CHRISTOPHER, H.N 
Effect sum of multiple echoes in television. 


J. Soc. Mot. Pict. Telev. Engr. 58 (1952) 
S. 491—500. 
621.397.62.029.6 Bestell-Nr. 10253 


PAN, W. Y.: One-channel converter for UHF 
television. Electronics 25 (1952) H. 12, S. 134 
bis 138, 10 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3764 
JESTY, L. C.: Colour television. Nature, 
Lond. 170 (1952) Nr. 4339, S. 1094—1097. 


621.397.62:621.385 Bestell-Nr. 3765 
TAEGER, W.:Die drei möglichen Schaltungs- 
arten der Röhre in der Verstärkertechnik und 
die Anwendungen in me -Empfängern. 
Frequenz 6 (1952) H. 11, S. 330—335, 15 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 3766 
BRAY, W. ]J.: The detection of television 
receivers. Post Office electr. Engrs. J. 45 (1952) 
Nr. 2, S. 49—51, 3 Abb. 

Kenn = se Zt 
621.397.64 Bestell-Nr. 3767 
TISCHER, F. J.: Die effektive Bandbreite 
von Video-Verstärkern. Arch. electr. Übertr. 6 
(1952) Nr. 6, S. 241—246, 6 Abb. 


621.397.67 Bestell-Nr. 10260 
CARROLL, J. M.: Community antennas 
bring TV to fringe areas. Electronics 25 (1952) 
H.12, S. 106— 111, 11 Abb., 1 Tab. 


621.397.743 Bestell-Nr. 3768 
LAPLUNE, J., SHIRMAN, S., FRATI- 
CELLI, R., & JEANNING, R.: L’equipe- 
ment du faisceau hertzien de tel&vision Paris— 
Lille. Onde electr. 32 (1952) Nr. 301/302, 
5. 158—162, 12 Abb. 


VII 


621.397.743 


Bestell-Nr. r. 3769 
ANGEL, Y., & RICHE, P.: La liaison a 
television Paris—Lälle. Onde electr. 32 (1952) 
Nr. 301/302, S. 152—157, 4 Abb. 


621.397.743 Bestell-Nr. 3770 
KILVINGTON\J„T.,LAVER, J.M.,& STANES- 
BY, H.: The London-Birmingham  tele- 
vision-cable sy en Proc. J. E. E.116 (1952) 
Pt. 1, Nr. 99, S. 44—58, 15 Abb, 11 Zchn. 


621.385.16.029.6 Bestell-Nr. 3482 
FRITZ, KARL: Beitrag zur Geschichte der 
Magnetronentwicklung in Deutschland bis 
1945. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) Nr. 5, 
S. 209—210. 


621.385.16.029.6 Bestell-Nr. 3483 
FRITZ, KARL: Über die Potentiale und die 
Elektronenbahn im  Vielschlitzmagnetron. 
Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) Nr. 5, S. 211 bis 
215, 6 Abb. 


Verschiedenes 


061.3:621.317.7.029.6 Bestell-Nr. 3771 
Third conference on high-frequencey measure- 
ments. National Bur. of Stand. techn. News 
Bull. 36 (1952) Nr. 12, S. 183. 


54:621.396.64:621.315.59 Bestell-Nr. 3772 
RUGARE, A. S.: The metal germanium and 
its use in the electronics industry. Metal 
Progress 62 (1952) Nr. 2, S. 97—103. 


621-233:534.6 
FEDEROWITSCH: 


Bestell-Nr. 3773 
Das akustische Verfah- 


ren der Vibrationsmessung. J. techn. phys. 
USSR 20 (1952) H. 2, S. 238—244. . 
624:351.78 Bestell-Nr. 3774 


Leitsätze für den Schallschutz von Woh- 
nungstrenndecken. Bauplanung u. Bautechn. 6 
(1952) Nr. 11, S. 361—362. 


624:351.78 Bestell-Nr. 3775 
Ausreichend schalldämmende Wände und 
Decken. Bauplanung u. Bautechn. 6 (1952) 
H. 11, S. 356—360. 


654.01:654.16/19 Bestell.-Nr. 3776 
ANTON, I. R.: Die VI. Vollversammlung des 
CCIR zu Genf im Jahre 1951. Österr. Z. 
Telegr. Fernspr. Funk- u. Fernseh-Techn. 6 
(1952) Nr. 9/10, S. 119—129, 5 Abb. 
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Akustik 
334.784 Bestell-Nr. 10156 
COOPER, F. S., DELATTER, P. C., LIBER- 
MANN, A. M., BORST, J. M. & GERST- 
MAN, L. J.: Some experiments on the per- 


_  ception of synthetic speech sounds. J. Acoust. 


4 A U u aa 


546.289 


j 
F- 


984.784 


Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 597-606, 
10 Abb. 


Bestell-Nr. 10152 
PETERSON, G. E.: The information- 
bearing elements of speech. J. Acoust. Soc. 


Amer. 24 (1952) H. 6, S. 629-637, 18 Abb. 


534.845.1 


934.8 Bestell-Nr. 3785 
FURRER, W. & LAUBER, A.: Die Diffusion 
in der Raumakustik. Acustica 2 (1952) Nr. 6, 
S. 251—256, 10 Abb. 


334.833 Bestell-Nr. 10148 
THURSTON, G. B.: Periodic fluid flow 


through eircular tubes. J. Acoust. Soc. Amer. 


24 (1952) H. 6, S. 653—656, 7 Abb. 
Bestell-Nr. 10161 


— GREENSPAN, MARTIN & THOMPSON, 
-MOODY, C.: An eleven megacycle inter- 


 546.28:546.289 


ferometer for low pressure gases. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 92—96, 5 Abb. 


534.845.1 Bestell-Nr. 10160 
BELL, J. F. W.: A fixed path ultrasonic 
interferometer for absorption measurements 
on gases. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) 
H. 1, S. 96—100, 5 Abb., 3 Tab. 


= Chemie 


Bestell-Nr. 10233 
CONWELL, E. M.: Properties of Silicon and 


 Germanium. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. II, 


Ss. 1327-1337, 9 Abb., 8 Tab, 


Bestell-Nr. 10232 
RATH, L. & TAYLOR, W. E.: Preparation 
of Germanium single erystals. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 11, S. 1338—1341, 4 Abb. 


546.289 Bestell-Nr. 10230 
NAVON, Ds. BRAY, RZ BAN, Ha 
Lifetime of injected carriers in Germanium. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1342—1347, 
5 Abb., 1 Tab. 


346.289 Bestell-Nr. 10216 
VALDES, L. B.: Measurement of minority 
carrier lifetime in Germanium. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 11, S. 1420—1423, 5 Abb. 


620.1:669 
Werkstoffe, Metallurgie 


620.1 Bestell-Nr. 10147 
DAWES, C. L. & MANSFIELD, W. R.: 
Built-up mica plate for high-temperature ap- 
plications. Electr. Engng. 72 (1953) H. 2, 
S. 145—150, 6 Abb., 4 Tab. 


620.1 Bestell-Nr. 10128 
BOUTHILLON, L.: Structures, dimensions, 
unites. Bull. Soc. Frangaise Electriciens 7 
(1953), H. 1, S. 28—38, 1:-Abb., 1 Tab. 


620.1:536.5/6 Bestell-Nr. 10119 
GART, TH.: Messungen der spezifischen 
Wärme verschiedener Kunststoffe in Ab- 
hängigkeit von der Temperatur. Kunststoffe 
43 (1953) H. 1, S. 15—1$, 1 Abb. 


621.3:6214+61 
Elektrotechnik, Elektromedizin 


621.3.011.6:621.319.4.062 Bestell-Nr. 10121 
NECHLEBA, F.: Erweiterung des Begriffes 
der Zeitkonstante. ETZ Ausg. A 74 (1953) 
H. 4, S. 98—101, 6 Abb. 


621.3 Bestell-Nr. 3798 
GIACOLETTO, L. J.: Parallel-tubed eircuit 
periodically switched to -a direct-current 
source. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 386 
bis 416, 10 Abb. 
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621.3.018.7:621.396.619.11 Bestell-Nr. 9976 
HARDIE, A. M.: Mechanical synthesis of 
the amplitude-modulated wave. Wirel. Engr. 
29 (1952) H. 12, S. 326—333, 11 Abb. 


621.3.015.33.08:621.394.646.5 

Bestell-Nr. 10009 
FELKER, J. H.: Typical block diagrams for 
a transistor digital computer. Electr. Engr. 
71 (1952) H. 12, S. 1103—1108, 10 Abb. 


621.311 Bestell-Nr. 10114 
BÖHM, H.: Turbowechselrichter mit Queck- 
silberstrahl für die Stromversorgung von Zug- 
beleuchtungsanlagen mit Leuchtstofflampen. 
AEG Mittlg. 42 (1952) H. 11/12, S. 255—259, 
7 Abb. 


621.314.222.8:621.314.224.8.001.4 

Bestell-Nr. 10120 
KELLER, A.: Neuzeitliche Meßwandler- 
Prüfeinrichtung nach dem Differentialver- 
fahren. ETZ Ausg. A 74 (1953) H. 4, S. 105 
bis 108, 8 Abb. 


621.314.5:621.383 Bestell-Nr. 10133 
KOHL, DOUGLAS A.: Multiplier phototube 
signal converter. Electronics 26 (1953) H. 2, 
S. 138—139, 2 Abb. 


621.315.2:620.1 Bestell-Nr. 10008 
HAINE, W. A., SMITH, E. F. & SMITH, 
N. R.: Weathering and crack resistance of 
black polyethylene for wire and cable. 
Electr. Engr. 71 (1952) H. 12, S. 1113—1117, 
13 Abb. 


621.315.59:621.394.646.5 _ Bestell-Nr. 10180 
RODDAM, THOMAS: Transistors. Wirel. 
Wld. 59 (1953) H. 3, S. 125—128, 4 Abb. 


621.315.59:621.394.646.5 _ Bestell-Nr. 10137 
KURSHAW, ]J., LOHMAN, R. D., and 
HERZOG, G. B.: Cathode-ray tube plots 
transistor curves. Electronics 26 (1953) H. 2, 
5. 122—127, 8 Abb. 


621.315.617.4 Bestell-Nr. 10118 
WIEGANDT, A.: Moderne Draht-Lack- 
isolation. Kunststoffe 43 (1953) H. 1, S. 19 
bis 21, 1 Abb., 2 Tab. 


621.316.718:621.383 Bestell-Nr. 10110 
KUTSCHBACH, H. F.: Lichtelektrische 
Steuerungen im Druckgewerbe. Elektr. Post 
6 (1953) H. 3, S. 39—41, 8 Abb. 


621.316.718:621.34 Bestell-Nr. 10112 
GRÜN, A.: Kennlinien und Anwendungen 
elektronisch gesteuerter Antriebe. Elektr. Post 
6 (1953) H. 3, S. 3739, 14 Abb. 
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621.316.89 Bestell-Nr. 10107. 
SCHULZE, A. & EICKE, H.: Über Metall- 
schicht-Widerstände. Dt. Elektrotechn. 6 
(1952) H. 12, S. 616—619, 4 Abb., 2 Tab. 


621.319.4 Bestell-Nr. 10105 
BESSON, R.: Les condensateurs au papier 
metallise. Radio Television Professionnelle 
1952, H. 212, S.7, 9, 4 Abb. 


621.327.4 Bestell-Nr. 10127 
GUGELBERG, H. L.: Kaltkathodenröhren. 
Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 44 (1953) 
H.\3 S. 8837.85 Abb. 


621.317:621.317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.018.029.4 Bestell-Nr. 3786 
BARKECHLI, MEHDI: Mesure des inter- 
valles harmoniques de la gamme & partir de 
la sensation subjective de consonance. Acustica 
2 (1952) Nr. 6, S. 242—250, 14 Abb. 
621.317.361.029 Bestell-Nr. 10247 
ALSBERG, D. A.: Principles and appli- 
cations of converters for high-frequency 
measurements. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, 
S. 1195—1203. 9 Abb. 


621.317.39.089.6:621.395.61 Bestell-Nr. 10155 
BENSON, ROBERT W.: The calibration and 
use of probe-tube microphones. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 128—138 
6 Abb., 1 Tab. 


621.317.7:621.396.44 Bestell-Nr. 10186 
GEILS, J. W.: Test set for the M 1 carrier 
system. Bell Lab. Rec. 31 (1953) H. 1, S. 10 
bis 14, 7 Abb. 


621.317.7.029 Bestell-Nr. 10107 
SCHIELE, J.: Meßgeräte für Strom, Span- 
nung und Leistung bei Hochfrequenz. Sie- 
mens Z. 27 (Febr. 1953) H. 1, S. 25—31, 
16 Abb. 


621.317.7:621.396.67 Bestell-Nr. 3788 
CLINE, J. F.: An antenna impedance- 
measuring instrument. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
Nr. 12, S. 1686—1689, 4 Abb. 


621.317.7:620.1 Bestell-Nr. 10002 
GOHN, G. R.: High-speed machine for 
fatigue studies. Bell Lab. Rec. 30 (1952) 
H. 12, S. 459—463, 6 Abb. 


# 


621.317.7(083.7) Bestell-Nr. 9939 
EGGERS, H. R. & MERZ, L.: Die neuen 
VDE-Regeln für elektrische Meßgeräte. ETZ 
Base: A 73, (1952) H. 24, S. 775778. 


621.317.714 Bestell-Nr. 3806 
ENGE, H.A.: Combined current integrator 
and sensitive microammeter. Rev. sci. Instrum. 
23-1952) Nr. 11, S. 599—600, 1 Abb. 


621.317.73 Bestell-Nr. 10117 
LANGE, H.: Ein hochselektiver Spannungs- 
analysator. Nachrichtentechn. 2 (1952) H. 12, 
S. 471-473, 476, 11 Abb. 


621.317.733 Bestell-Nr. 10098 
HÜBNER, W.: Die unabhängige Speisung 
mehrerer Verbraucher aus derselben Span- 
nungsquelle mit Hilfe einer Brückenschal- 


tung. ATM 1952 Nr. 203, Z. 40—1, 2 Blätt., 


a NE a a Kinn 


a re 


- 621.317.734 
- MÖERDER, C.: Ohmmeter mit einfachem 
- Meßwerk. ATM 1952 Nr. 203, V 3512—2, 
= 2 Blätt., 20 Abb. 


621.317.735 


- 621.317.763 


EN 5 aa an > 3 - 


—-621.318.572 


29 Abb. 


621.317.734 
MOERDER, C.: 


Bestell-Nr. 10077 
Spezielle Drehspul-Ohm- 


meter. ATM (1953) H. 205, V 3512—3, 


2 Blätter. 


Bestell-Nr. 10100 


Bestell-Nr. 10003 
PAUER, J. J.: Line insulation testing. 
Bell. Lab. Rec. 30 (1952) H. 12, S. 449—-453, 
4 Abb. 


Bestell-Nr. 10188 
EHOULDIN, J-E., & THOMPSON, '@ T.: 


- High-frequency bridge with variable-ratio 


arms. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 2, S. 32—38S, 
10 Abb., 1 Tab. 


621.318 
Magnete, 


Anwendung von Magnetismus 
621.318 Bestell-Nr. 10146 
STORM, H. F.: Saturable reactor with in- 


ductive D—C load — I. Electr. Engng. 72 
(1953) H. 2, S. 151, 2 Abb. 


Bestell-Nr. 10131 
KEMP, E. L.: Gated decade counter requires 


no feedback. Electronics 26 (1953) H. 2, 
Ss. 145—147, 6 Abb. 
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621.383/384 
Fotozellen, Fotoelektronik und - 
Glimmlampen 


621.383 Bestell-Nr. 10218 
SHIVE, J. N.: Properties of the M-1740 P-N 
junetion photocell. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 11, S. 1410—1413, 5 Abb., 2 Tab. 


621.383 Bestell-Nr. 10219 
LEHOVEG, K.: New photoelectrice devices 
utilizing carrier injection. Proc. I.R.E. 40 
(1952) H. 11, S. 14071409, 2 Abb. 


621.383:621.385.012.5 Bestell-Nr. 10115 
HELBIG, H.: Photoelektrische Regelein- 
richtung für Längsregisterhaltung an Papier- 
verarbeitungsmaschinen. AEG Mittlg. 42 
(1952) Nr. 11/12, S. 252—255, 5 Abb. 


621.385 

Röhren 
621.385 Bestell-Nr. 10080 
DUSAILLY, J.: Les tubes ‚Batteries‘. Toute 
la Radio (1953) H. 174, S. 83—87, 8 Abb. 


621.385 Bestell-Nr. 10129 
JONES, WALTER R.: Type 6x4 tube ap- 
plications. Electronics 26 (1953) H. 2, S. 154 
bis 156, 4 Abb. 


621.385 Bestell-Nr. 10144 
DUMMER, G. W. A.: Electronic components. 
Electr. Engng. 72 (1953) H. 2, S. 167—169, 
4 Abb. 


621.385 Bestell-Nr. 3793 
GOLDBERG, EDWIN A.: A high-accuracy 
time-division multiplier. RCA Rev. 13 (1952) 
Nr. 3, S. 265—274, 5 Abb. 


621.385:668.3 Bestell-Nr. 3795 
TURNBULL, J. C.= A high-conductivity 
glass-to-metal seal.e. RCA Rev. 13 (1952) 


Nr. 3, S. 291—299, 7 Abb. 


621.385 ; Bestell-Nr. 3796 
KURSHAN, JEROME: On extending the 
operating voltage range of electron-tube 
heaters. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 300 
bis 322, 7 Abb. 


621.385 Bestell-Nr. 3801 

Prediction of electronic failures. National 
Bur. of Stand. techn. News Bull. 36 (1952) 
Nr. 12, S. 177—179, 2 Abb. 


Il 


621.385 Bestell-Nr. 10250 
ROWE, E. G.: Technique of trustworthy 
valves. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1166 
bis 1177, 19 Abb., 2 Tab. 


621.385 Bestell-Nr. 10246 
ACHESON, M. A. & McELWEE, E. M.: 
Concerning the reliability of electron tubes. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1204—1206, 
3 Abb. 


621.385 Bestell-Nr. 10245 
KNIGHT, €. R: & HARDING, R C.: 
General considerations in regard to speci- 
fications for reliable tubes. Proc. I.R.E. 40 
(1952) H. 10, S. 1207—1210, 1 Abb. 


621.385.3 Bestell-Nr. 10221 
WALLACE, R. L., SCHIMPF, L. G. & E. 
DICKTEN: A junction transistor tetrode for 
high-frequency use. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 11, S. 1395—1400, 16 Abb. 


621.385.831.029.63/64 Bestell-Nr. 10135 
DODDS, W. J., PETER, R. W., & KAISEL, 
S. F.: New Developments in traveling-wave 
tubes. Electronics 26 (1953) H.2,S. 130—133, 
10 Abb., 3 Tab. 


621.385.832 Bestell-Nr. 10023 
LEMUNIER, P.: D’une mire &lectronique. 
La Television pratique 1952, H. 88, S. 10—14, 
32, 12 Abb. 


621.385.838:537.533.72 Bestell-Nr. 10142 
BRONZO, J. A. & ANDERSON, J. M.: The 
effectiveness of plastic focusing lenses with 
high intensity ultrasoniec radiation. J. Acoust. 
Soc. Amer. 24 (1952) H. 6, S. 718—720, 
4 Abb. 


621.385.84 Bestell-Nr. 10102 
HILTON, E. A.: A new 100 KC counter for 
use in electronics and industry. Hewlett- 
Packard J. 4 (1952) H. 3, 4 Seiten, 8 Abb. 


621.385.842 Bestell-Nr. 9954 
KÜBLER, A. & NENNING, P.: Ein neues 
Geiger-Müller-Strahlungsmeßgerät. Siemens 
Z. 26 (Dez. 1952) H. 8, S. 351—357, 13 Abb., 
1 Tab. 


621.385.842 Bestell-Nr. 10191 
TRENT, R. L.: A transistor reversible binary 
counter. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1562 
bis 1572, 21 Abb. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621-533.7:621.396.078 Bestell-Nr. 10088 
KÜPFMÜLLER, K.: Die Vorgänge in 
Regelsystemen mit Laufzeit. Arch. elektr. 
Übertr. 7 (1953) H. 2, S. 71-78, 7 Abb., 
3 Tab. 


621.392 Bestell-Nr. 3791 
COWLES, LAURENCE G.: The parallel-T 
resistance-capacitancenetwork. Proc.I.R.E.40 
(1952) Nr. 12, S. 1712—1717, 8 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 3790 
ORDUNG, P. F., HOPKINS, F., KRAUSS; 
H. L. & SPARROW, E. L.: Synthesis of 
cascaded three-terminal RC networks with 
minimum-phase transfer functions. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) Nr. 12, S. 1717—1723 
9 Abb. 


621.392 Bestell-Nr. 3789 
BRESLER, AARON D.: On the approxi- 
mation problem in network synthesis. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) Nr. 12, S. 1724-1728 
9 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10085 
GABOR, D.: Der Nachrichtengehalt eines 
elektromagnetischen Signals. Arch. elektr, 
Übertr. 7 (1953) H. 2, S. 95—99. 


621.394.44 Bestell-Nr. 10081 
LOCHER, F., VALLETON, J. & HERE 
RENSBERGER, W.: Un nouveau systeme 
A courants porteurs pour courtes distances. 
Techn. Mitt. PTT 30 (1952) H. 11, S. 356 
bis 362, 10 Abb. > 


621.394.62 Bestell-Nr. 10183 
CARTER, J. M.: Designing a tape recorder. 
Wirel. Wld. 59 (1953) H. 3, S. 108—110, 
6 Abb. 


621.394.645.371 Bestell-Nr. 10243 
KEEN, A. W.: Scanning-current linearization 
by negative feedback. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H, 10, S. 1215. 


621.394.646.5:621.396.8 Bestell-Nr. 10141 
KEONJIAN, EDWARD & SCHAFFNER, 
JOHANNES S.: Noise in transistor ampli- 
fiers. Electronics 26 (1953) H. 2, S. 104—107, 
11 Abb. 


621.395.44:621.396.22 Bestell-Nr. 10097 
BOBROWSKAJA, I. K., BYCHOWSKIJ, 
J- L., JEGOROW, K. P., KLEBANOW, 
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4 B. S., MEDWEDJEW, W.I. & NJAKO- 
TSCHINA, N. G.: Trägerfrequente Einseiten- 
band-Fernsprechverbindung über Hochspan- 
nungsleitungen. Nachrichtentechn. 3 (1953) 

. H. 1, S..12-——-16, 7 Abb. 

Übersetz. einer Beschreibung der Geräte 
EPO-1 zur Herstellung von Fernsprechver- 
bindungen durch trägerfrequente Übertra- 
gung längs Hochspannungsleitungen. 


621.394.645 Bestell-Nr..9937 
EGERER, K. A.: Transistoren. Elektr. Post 
5 (1952) H. 24, S. 445—446, 9 Abb. 


621.394.645.35 
KESSLER, G.: 
renverstärker III. 
Z. 634—10, 2 Bl. 


Bestell-Nr. 10162 
Der Gleichspannungs-Röh- 
ATM (1953) H. 204, 


621.395.5:621.395.6 Bestell-Nr. 10185 
GILMAN, G. W.: Systems engineering in 
Bell telephone laboratories. Bell Lab. Rec. 31 
(1953) H. 1, S. 1—8, 8 Abb. 


621.395.616 Bestell-Nr. 10182 
BAUCH, F. W. O.: New high-grade condenser 
mierophones. Wirel. Wld. 59 (1953) H. 3, 
S. 111—114,-9 Abb. 


621.395.62:621.317.082 Bestell-Nr. 9953 
GÖSSINGER, J. & BÖHM, O.: Der Bezugs- 
dämpfungs-Meßplatz zur elektroakustischen 
Prüfung von Fernsprechsystemen. Siemens Z. 
26 (Dez. 1952) H. 8, S. 377—382, 7 Abb. 


621.395.623.74.002.2.08 Bestell-Nr. 10165 
NIMURA, TADAMOTO & WATANABE, 
YOSHIYUKI: Effect of a finite circular 
baffle board on acoustic radiation. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 1, S. 76—80, 6 Abb. 


621.395.5(42) Bestell-Nr. 10114 
BATES, A. W.: Test equipment for the Lon- 
don centre of the CCIF field trials of inter- 
national semi-automatic telephone operation. 
Post Of. Electr.. Engrs. J. 45 (1953) H. 1, 
S. 165171, 7 Abb., 4 Tab. 


621.395.64 Bestell-Nr. 10189 
MURPHY, B.: Distributed amplifiers. Wirel. 
Engr. 30 (1953) H. 2, S. 39—47, 15 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10235 
SHOCKLEY, W.: Transistor electronics: 
imperfections, unipolar and analog tran- 


sistors. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1289 
bis 1313, 29 Abb., 2 Tab. 


621.395.645.6 _ Bestell-Nr. 10231 
ARMSTRONG. L. D.: P-N-Junctions by 
impurity introduction through an inter- 


mediate metal layer. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 11, S. 1341—1342, 1 Abb. 


621.395.645.6:546.28 Bestell-Nr. 10229 
PEARSON, G. L. & SAWYER, B.: Silicon 
P-N junction alloy diodes. Proc. I.R.E. 40 
(1952) H. 11, S. 1348—1351, 8 Abb. 


621.395.645.6:546.289 Bestell-Nr. 10228 
LAW, R. R., MUELLER,C. W., PANKOVE, 
J- I. & ARMSTRONG, L. D.: A develop- 
mental Germanium P-N-P junction tran- 
sistor. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1352 
bis 1357, 14 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10227 
SABY, J. S.: Fused impurity P-N-P junction 
transistors. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, 
S. 1358—1360, 3 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10223 
SLADE, B. N.: The control of frequency 
response and stability of point-contact tran- 
sistors. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1382 
bis 1384, 5 Abb. 


621.395.645.6:621.316.722.1 Bestell-Nr. 10213 
SHEA, RICHARD, F.: Transistor operation: 
Stabilization of operating points. Proc. I.R.E. 
40 (1952) H. 11, S. 1435—1437, 3. Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10214 
VALDES, L. B.: Effect of electrode spacing 
on the equivalent base resistance of point- 
contact transistors. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 11, S. 1429—1434, 6 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10215 
STEELE, EARL L.: Theory of alpha for 
P-N-P diffused junetion transistors. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1424—1428, 
4 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10220 
EARLY, J. M.: Effects of space-charge 
layer widening in junction transistors. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1401—1406, 
10 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10224 
STUETZER, ©. M.: Junction fieldistors. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1377—1381, 
11 Abb. 
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621.395.645.6 Bestell-Nr. 10225 
SHOCKLEY, W.: A unipolar ‚,‚Field- 
Effect“ transistor. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 11, S. 1365—1376, 12 Abb. 


621.395.645.6 Bestell-Nr. 10226 
EBERS, J. J.: Four-terminal P-N-P-N tran- 
sistors. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, S. 1361 
bis 1364, 8 Abb. 


621.395.645.6.001 Bestell-Nr. 10234 
MORTON, ]J. A.: Present status of transistor 
development. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, 
S. 1314—1326, 31 Abb. 


621.392.5 
Vierpole 

621.392.5.029.64 Bestell-Nr. 10084 
LEDINEGG, E. & URBAN, P.: Über die 
Bestimmung der Durchlaßbreite von Band- 
filtern im Zentimeterwellengebiet. Arch. 
elektr. Übertr. 7 (1953) H. 2, S. 99—105, 
6 Abb. 


621.392.52 Bestell-Nr. 10075 
STARYNKEVITCH, D.: Note sur. quelques 
realisations de filtres El&ectriques en Echelle 
resultats obtenue et methodes de calcul. 
Cables & Transmission 7 (1953) H. 1, S. 3 
bis 15, 29 Abb. 


621.392.5:621.396.61 Bestell-Nr. 10179 
MORTON, A. Q.: Oscillator/filter unit. Wirel. 
Wild. 59 (1953) H. 3, S. 129—130, 5 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10240 
ZADEK, L. A. & RAGAZZINI, J. R:: 
Optimum filters for the detection of signals 
in noise. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, 
5. 1223—1231, 3 Abb. 


621.396.61:621.396.619 Bestell-Nr. 10094 
HAGER, G. B.: Über das Frequenz-Spek- 
trum impulsmodulierter Sender. Nachrichten- 
techn. 3 (1953) H. 1, S. 30—33, 10 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10222 
THOMAS, D. E.: Low-drain transistor audio- 
oscillator. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 11, 
S. 1385—1395, 17 Abb., 1 Tab. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10238 
WATTS, CH. B.: Simultaneous radiation of 
odd and even patterns by a linear array. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1236—1239, 
7 Abb. 


Ag. a 
621.396.611.21.029.45 Bestell-Nr. 10101 
KAROLUS, A.: Ein neuer Quarzoszillator 
im Frequenzbereich 1...20 kHz. ETZ Ausg. A 
74 (1953) H. 5, S. 136—140, 10 Abb. 


621.396.611.21 Bestell-Nr. 10244 
HONNELL, P. M. & HORN, R-EZZERE 
sonance characteristics by conformal map- 
ping. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1211 
bis 1215, 7 Abb. 


621.396.615 Bestell-Nr. 10150 
GROSS, E. T. B.: Ground relaying of gene- 
rators in unit connection. Electr. Engng. 72 
(1953) H. 2, S. 115, 2 Abb. 


621.396.615.14 Bestell-Nr. 10237 
NOWOGRODZKI, M.: Conductance mea- 
surements on operating magnetron oscillators. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1239—1243, 
7 Abb. 


621.396.615.141 Bestell-Nr. 10086 
LABUS, J.: Einfluß der Lorentzkraft auf die 
Raumladungswellen im _ Elektronenstrahl. 
Arch. elektr. Übertr. 7 (1953) H. 2, S. 88—94, 
I Abb. 


621.396.615.143.094.2 Bestell-Nr. 10092 
BRÜCK, L.: Phasenverzerrungen bei der 
Verstärkung mit Lauffeldröhren. Arch. elektr. 
Übertr. 7 (1953) H. 1, S. 28—36, 3 Abb. 


621.396.62 & 

Empfänger 
621.396.62 Bestell-Nr. 10095 
BARTELS, G.: Ein Raumwellenempfänger 
hoher Konstanz. Nachrichtentechn. 3 (1953) 
H.1,S. 28—29, 2 Abb. 


621.396.62:621.317 Bestell-Nr. 10079 
GUILBERT, CH.: Les contröles et mesures. 
Toute la Radio (1953) H. 174, S. 93—97, 
8 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 10116 
LAVER, F. J. M., BILLINGHURST, F. M. 
& LEE, F. J.: An automatic-scanning re- 
ceiver for radio monitoring. Post of. Electr. 
Engrs. J. 45 (1953) H. 1, S. 149—153, 7 Abb., 
1 Tab. 


621.396.62 Bestell-Nr. 10242 
JAKES, W. C.: Broad-Band matching with 
a directional coupler. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 10, S. 1216—1218, 5 Abb. f 


621.396.621.029.62 Bestell-Nr. 10098 
ROTHE, H.: Die Entwicklung von Schaltung 
und Röhren des UKW-Empfängers. ETZ 
Ausg. A 74 (1953) H. 5, S. 161—165, 10 Abb 
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621.396.621.53.029.6 Bestell-Nr. 10093 
MATERE, H. F.: Oberwellenmischung und 
Verzerrung mit Kristalldioden. Arch. elektr. 
Übertr. ? (1953) H. 1, S. 1—15, 26 Abb. 


621.396.622.7:621.396.619.018.41 

Bestell-Nr. 10136 
MILLER, E. C.: Frequency discriminator 
for narrow-band f—m. Electronics 26 (1953) 
H. 2, S. 128—129, 5 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10239 
SLATTERY, TH. G.: The detection of a sine 
wave in the presence of noise by the use ofa 
nonlinear filter. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, 
5. 1232—1236, 1 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3792 
MODE, DOUGLAS E.: Coaxial transmission- 
line filters. ‚Proc. I.R.E. 40. (1952) Nr. 12, 
S. 1706—1711, 14 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10241 
RIBLET, H. J.: Synthesis of narrow-band 
direct-coupled filters. Proc. I.R.E. 40 (1952) 
H. 10, S. 1219—1223, 6 Abb., 1 Tab. 


621.396 

Funktechnik 
621.396 
@ STEISKAL, F.: Radio-Taschenbuch für 
Rundfunkmechaniker, Techniker und Radio- 
freunde. Bonn: Dümmlers Verlag 1952, 368 S., 
323. Abb., 8,80 DM. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3804 
LABRUM, N. R.: Some experiments on 
centimeter-wavelength scattering by small 
obstacles. J. appl. Phys. 23 (1952) Nr. 12, 
S. 1320—1323, 4 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3803 


- LABRUM, N. R.: The scattering of radio 


wawes by meteorological particles. J. apP!l. 
Phys. 23 (1952) H. 12, S. 1324—1330, 6 Abb. 


621.396.11:621.385.1 Bestell-Nr. 10104 
LABUS, J.: Raumladungswellen in Elek- 
tronenströmungen. ETZ Ausg. A 74 (1953) 
H. 5,5. 129—130. 


621.396.41:621.396.619.24 Bestell-Nr. 10115 
OWEN, F. C. & EWEN, A. B.: Single-side- 
band multi-channel operation of short-wave 
point-to-point radio links. II. Post. Of. 
Electr. Engrs. J. 45 (1953) H. 1, S. 154—159, 
10 Abb. 
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621.396.44 Bestell-Nr. 3794 
DOW, O. E.: A time-division multiplex _ 
terminal. RCA-Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 275 
bis 290, 13 Abb. 


621.396.662.029.64 Bestell-Nr. 10130 
MILLER, ED. C.: Vacuum-tube T-pad loga- 
rithmie attenuator. Electronics 26 (1953) 
H.2,S. 148—149, 3 Abb. 


621.396.8 Bestell-Nr. 10187 
L. TASNY-TSCHIASSNY: Initial condi- 
tions in transient analysis. Wirel. Engr. 30 
(1953) H. 2, S. 28—31, 4 Abb. 


621.396.812.5:621.396.11 Bestell-Nr. 10105 
BECKMANN, B.: Ionosphärenwetter und 
Funkwetter. ETZ Ausg. A 74 (1953) H. 5, 
S. 125—129, 6 Abb. 


621.396.822:621.396.645.029.6 

Bestell-Nr. 10109 
DIEMER, G. & KNOL, R. S.: Das Rauschen 
von Elektronenröhren bei sehr hohen Fre- 
quenzen. Il. Die Triode. Philips’ Techn. 
Räsch. 14 (1952) H. 6, S. 161—171, 12 Abb. 


621.396.61 

Sender 
621.396.61 Bestell-Nr. 3799 
OSER, EDWIN A., ENDERSI, RICHARD 
O. & MOORE, jr. RAYMOND P.: Transistor 
oscillators. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 369 
bis 385, 23 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 3800 
A high-voltage high-current pulse generator. 
National Bur. of Stand. techn. News Bull. 36 
(1952) Nr. 12, S. 181, 1 Abb. 


621.396.64 

Verstärker 
621.396.645 Bestell-Nr. 10134 
MAGNUSKI, HENRY & KOCH, THEO- 
DORE, F.: Passive repeater bends micro- 
wave beam. Electronics 26 (1953) H. 2, S. 134 
bis 137, 3 Abb., 1 Tab. 


621.396.67 

Antennen 
621.396.67 Bestell-Nr. 10236 
WAIT, J. R.: The magnetic dipole antenna 
immersed in a conducting medium. Proc. 
I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1244—1250, 
8 Abb., 2 Tab. 
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621.396.67 Bestell-Nr. 3797 
KORMAN,N. I., HERMAN, E.B. & FORD, 
J- R.: Analysis of microwave antenna side- 
lobes. RCA Rev. 13 (1952) Nr. 3, S. 323— 334, 
9 Abb. 


621.396.677.029.54.102.2 Bestell-Nr. 10099 
BECKER, R.: Berechnung und Meßwerte 
einer Mittelwellen-Richtantennenanlage. ETZ 
Ausg. A 74 (1953) H. 5, S. 158—161, 6 Abb. 


621.396.9 
Anwendungen 


621.396.9:534-8 Bestell-Nr. 10138 
GOODELL, C. E.: Ultrasonice recorder gages 
torpedo depth. Electronics 26 (1953) H. 2, 
S. 118—121, 9 Abb. 


621.396.931 Bestell-Nr. 10083 
KLEIN, W.: Probleme der drahtlosen Über- 
tragung bei mobilen Telephonanschlüssen. 
Techn. Mitt. PTT 30 (1952) H. 11, S. 331 
bis 347, 21 Abb. 


621.396.932 Bestell-Nr. 10096 
HÜTTMANN, E.: Die Funknavigationsver- 
fahren für die Seefahrt. Nachrichtentechn. 3 
(1953) H. 1, S. 17—21, 16 Abb. 


621.396.933 (44) Bestell-Nr. 10124 
GUILLAUME, LT.: Les radiophares de 
Rappel. Electronique (Febr. 1953) H. 75, 
S. 12—15, 26, 9 Abb. 


621.396.933 Bestell-Nr. 10151 
OTTINGER, G. L.: Radio aids to navigation. 
Electr. Engng. ?2 (1953) H. 2, S. 109—114, 
5 Abb., 1 Tab. 


621.397 
Fernsehen, Bildübertragung 


621.397.2.072.9 Bestell-Nr. 10178 
GILLING, B. T.: Flywheel synchronization. 


Wirel. Wld. 59 (1953) H. 3, S. 137—140, 
6 Abb. 
621.397.331.2 Bestell-Nr. 10091 


THEILE, R.: Die Signalerzeugung in Fern- 
seh-Bildabtaströhren. Arch. elektr. Übertr. 7 
(1953) H. 1, S. 15—27, 17 Abb. 


621.397.61.029.64 Bestell-Nr. 10142 
FOGEL, HENRY & NAPOLIN, SEY- 
MOUR: Cavity tuner for UHF television. 
Electronics 26 (1953) H. 2, S. 101-103, 
10 Abb. 


VII 


621.397.44 Bestell-Nr. 101 
STRATFORD, F. R. W.: Shared television 
channels. Wirel. Wla. 59 (1953) H. 3, S. 114 
bis 116, 3 Abb., 1 Tab. 


621.397.611.2 Bestell-Nr. 10089 

SCHRÖTER, F.: Speicherempfang und Dif- 

ferenzbild Pr gerie Arch. elektr. Übertr. 
7 (1953) H. 2, S. 63—70, 4 Abb. 


621.397.611.2.062 Bestell-Nr. 10132 
HATHAWAY, ]J. L., and LAFFERTZ 
R. E.: Gunshot generator for television stu- 
dios. Electronics 26 (1953) H. 2, S. 140—144, 
8 Abb. 


621.397.62:621.317.7 Bestell-Nr. 10076 
MACEK, O©.: Fernsehempfänger-Meßtechnik. 
ATM (1953) H. 205, V 373—5, 1 Blatt. 


621.397.62:621.397.82 Bestell-Nr. 10113 
WRAY, D.: A combining unit for super- 
imposing two Television pictures on the same 
cathode ray tube. Post Off. Electr. Engns. ]J. 
45 (1953) H. 1, S. 172—174, 6 Abb. 


621.397.62(083.7) (493) Bestell-Nr. 10123 
STROOBANTS, P.: Les normes de la tele- 
vision Po Television Pratique ie 1953) 
H. 31,5. 6—8, 2 Abb., 1 Tab. 


621.397.62 
WILSON, G. H.: 


Bestell-Nr. 10148 
Television in industry. 


Electr. Engng. 72 (1953) H. 2, S. 125—130, 
14 Abb. 
621.397.62 Bestell-Nr. 10184 


COCKING, W. T.: D. C. restoration in Tele- 
vision. Wirel. Wld. 59 (1953) H. 3, S. 102 
bis 107, 12 Abb., 1 Tab. 


621.397.62 Bestell-Nr. 10248 
APPLESBAUM, S.: Gamma correction in 
constant luminance color television systems. 
Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1185—1195, 
13 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 10249 
MANDEL, P.: An experimental system for 
slightly delayed projection of television Pic- 
tures. Proc. I.R.E. 40 (1952) H. 10, S. 1177 
bis 1184, 10 Abb. 


621.397.645.31 Bestell-Nr. 10103 
TISCHER, F. J.: Videoverstärker mit extrem 
großer Bandbreite. ETZ Ausg. A 74 (1953) 
H. 5, S. 131—133. 5 Abb. 
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Mathematik 
51:621.39 
@ SPOONER, D. F. & GRINSTED, W.H.: 
Mathematics for telecommunications. Vol. 1. 
London: English Universities Press 1952. 341S., 
10s,6.d. 
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Physik 
531.7:531.382 Bestell-Nr. 10448 
DAM, D.: Die Erschütterungsmessung und 
ihre Anwendung beim Ausrichten rotierender 
Maschinen. Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 44 
(1953) H. 1, S. 4—11, 11 Abb. 


335:621.39 Bestell-Nr. 3807 
JAECKEL, G.: Signal-Optik mit optischem 
Wirkungsgrad. Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, 
5. 201—202. 


335.345 

BARDÖCZ, Ä.: Investigations concerning 
light sources for spectrum- analysis II. Acta 
Physica Hungaricae 2 (1952), H. 4, S. 265 
bis 274, 4 Abb., 1 Tab. 


537.533.8:621.385.15:621.396.615.14 

Bestell-Nr. 3808 
KREBS, K., & MEERBACH, H.: Die Pendel- 
vervielfachung von Sekundärelektronen im 
Hochfrequenzfeld. Phys. Verh. 3 (1952) H.S, 
Ss. 176. 


338:6.001.57 Bestell-Nr. 3809 
SCHUISKY, W.: Untersuchung magnetischer 
Felder mit Hilfe elektrischer Modelle. Arch. 


Elektrotechn. 40 (1952) H. 5, S. 316—324, 
18 Abb. 
538.1 Bestell-Nr. 3810 


Permeability of magnetic materials tested by 
high-frequency calibration. Electr. Engng. 72 
(1953) Nr. 1, S. 95—96, 2 Abb. 


Preis für eine Seite: 


DM 0,75 zuzüglich Porto. 


539.1 Bestell-Nr. 10449 
GASPAR, R., & GOMBAS, P.: Über ein 
analytisches Näherungsverfahren zur Be- 
stimmung der Eigenfunktionen und Energie- 
eigenwerte von Atomelektronen. II. Berech- 
nung der höheren Energiezustände. Die Elek- 
tronenstruktur des Se-Atoms. Acta Physica 
Hungaricae 2 (1952) H.4, S. 335—347, 2 Tab. 


939.1 Bestell-Nr. 10450 
BOROS, J., & SIBALSZKY, Z.: Elektronen- 
leitung in verfärbten Alkalihalogenidkristal- 
len. Acta Physica Hungaricae 2 (1952) H. 4, 
5. 276—288, 3 Abb., 6 Tab. 


334 
Akustik 


534.845.1:535.417 Bestell-Nr. 10451 
KAISER, RUDOLF: Ultraschall-Interfero- 
metrie. Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 2, S. 50 
bis 54, 3 Abb. 


534:534.7 

@ BACKHAUS, HERMANN: Die Beziehun- 
gen zwischen physikalischer und physiologi- 
scher Akustik. Karlsruhe, B.: C.F. Müller 1952. 
18 S., 1,— DM. 


334 
@ STEPHENS, R. W. B.: Wave motion and 
sound. London: Arnold 1952. 448 S., 356 Abb., 
45 S. 


534.8 Bestell-Nr. 3811 
FÜSSER, HANS: Ultraschall und seine prak- 
tischen Anwendungsmöglichkeiten. Natur- 
wiss. Rasch. 6 (1953) H. 1, S. 2I—24, 1 Abb. 


534.8:621.396.9 Bestell-Nr. 3812 
Ultrasonic equipment for locating whales. 
Eneng. 175 (1953) Nr. 4538, S. 90, 4 Abb. 


534.14 Bestell-Nr. 10452 
MEGAW, E. C. S.: Waves and fluctuations. 
Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) Part III, 
Ir. Ss. 18,9 466: 
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534.2 Bestell-Nr. 3813 
SCHOCH, H., & FEHER, K.: The mecha- 
nism of sound transmission through single leaf 
partitions, investigated using small scale 
models. Acustica 2 (1952) Nr. 5, S. 189—204, 
22 Abb. 


534.22:534.231 Bestell-Nr. 3814 
LENIHAN, J. M. A.: The veloeity of sound 
in air. Acustica 2 (1952) Nr. 5, S. 205—212, 
3 Abb. 


534.321.9:534.613 Bestell-Nr. 3815 
KOLB, J.: Über die Leistungsmessung im 
Ultraschallfeld mittels Schallstrahlungsdruck. 
Phys. Verh. 3 (1952) H. 9, S. 240. 


534.321.9 Bestell-Nr. 3816 
SCHALLER, FRIEDRICH: Ultraschall im 
Tierreich. Phys. Bl. 8 (1952) H. 12, S. 543 
bis 546. 


534.321.9:534.2 Bestell-Nr. 3817 
DAUM, W.: Untersuchungen von Interferen- 
zen in einem Ultraschallfeld. Phys. Verh. 3 
(1952) H. 9, S. 236. 


534.321.9:54 Bestell-Nr. 3818 
MAIER, W., & MEZ, A.: Die Ultraschall- 
absorption in dem System Tetrachlorkohlen- 


stoff-Phenol. Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, 
S. 195. 
534.321.9 Bestell-Nr. 3819 


BARONE, ALFONSO: Aspects of the con- 
centration of ultrasonic energy. Acustica 2 
(1952) Nr. 5, S. 221—225, 10 Abb. 


534.321.9 Bestell-Nr. 3820 
@® RICHARDSON, E. G.: Ultrasonic physics. 
* London: Cleaver-Hume Press 1952. 285 S., 
99 Abb., 30 s. 


534.5:681.828 Bestell-Nr. 3821 
BIERL, R.: Musikalische Akustik der Musik- 
instrumente mit elektrischer Tonerzeugung 
und Lösungen einiger ihrer Teilprobleme. 
Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, S. 175. 


534.838 Bestell-Nr. 3822 
EXNER, MARIE-LUISE: Schalldämmung 
durch Gummi- und Stahlfedern. Acustica 2 
(1952) Nr. 5, S. 213—221, 17 Abb. 


534.845.1 Bestell-Nr. 3824 
TAMM, R.: Ergebnisse neuer Schallabsorp- 
tionsmessungen in Elektrolytlösungen und 
ihre Deutung. Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, 
S. 194. 


534.84 Par er 
@© RAES, A. C.: Acoustique architecturale. 
Paris:Eyrolles 1952. 193 S., 127 Abb., 1400 fr. 


534.84.08 Bestell-Nr. 3823 
REICHARDT, WALTER: Neuerungen bei 
bauakustischen Messungen. Wiss. Z. der TH 


Dresden 2 (1952/53) H. 2, S. 239—243, 5 Abb. 
534.845.1 Bestell-Nr. 3825 


KURTZE, G.: Messung der Ultraschallab- 
sorption in Flüssigkeiten im Frequenzbereich 
3.10% bis 3.109 Hz. Phys. Verh. 3 (1952) 
11:5.8,5: 494. - 


620.1 
Werkstoffe, Metallurgie 


620.1:534.321.9 Bestell-Nr. 3826 
KERKHOF, F.: Untersuchung des Bruch- 
vorganges spröder Körper mit Ultraschall. 
Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, S. 195. 


620.172.222 Bestell-Nr. 10453 
THIEL, R.: Zur Praxis der dynamischen 
Dehnungsmessung II. ATM Lig. 207, April 
1953, ] 135—2, S. 79—82, 4 Tab. 


621.3:621.3+61 
Elektrotechnik, Elektromedizin 


621.3.094:621.397.64 Bestell-Nr. 3827 
TISCHER, FRIEDRICH ]J.: Über die We- 
sensverwandtschaft und die Beziehungen 
zwischen Amplituden- und Phasenverzerrun- 
gen in Videoverstärkern. Arch. elektr. Übertr. 6 
(1952) H. 11, S. 452—459, 6 Abb. 


621.3.011.3:621.318.4 Bestell-Nr. 10454 
WARD, E. E.: Le calcul des inductances & 
noyau de fer supportant le courant continu. 
Bull. schweiz. elektrotechn. Ver. 44 (1953) 
H.1,S. 1—4, 3 Abb. Pr 


621.3(084.1) Bestell-Nr. 10455 
WILLIAMS, C. E.: Functional circuit dia- 
grams. Wirel. Wld. 39 (1953) H. 1, S. 11—21, 
5 Abb. 

621.3.062 Bestell-Nr. 10456 

STURLEY, K. R.: Electronic switch. Wirel. 

Wla. 59 (1953) H. 1, S. 11—19, 6 Abb. 


621.3.028.08 Bestell-Nr. 3828 
SCHALLREUTER, W.: Betrachtungen zum 
Ohmschen Gesetz. Wiss. Ztschr. d. Univ. 
Greifswald 2 (1952]53) S. 7—14, 5 Abb. | 
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621.314.63 Bestell-Nr. 10457 
SEILER, KARL: Der Schichtkristall als 
Gleichrichter. ATM, Lieferung 207, April 
1953, Z 52—1, S. 87—90, 5 Abb. 


621.315.2 Bestell-Nr. 10458 
ROESCH, G. R.: Stripping techniques for 
insulating films on wire. Electronics 26 (1953) 
H.1, S. 116—119, 7 Abb. 


Bestell-Nr. 3829 
SEVERIN, H.: Flächenwiderstände in-der 
Zentimeterwellentechnik. Phys. 
(1952) H. 8, S. 175—176. 
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621.315.59:621.385.3 Bestell-Nr. 10459 
WESEEACR, R.: 1. SCHIMPR, LG; & 
DICKTEN, E.: High-frequency transistor 
tetrode. Electronics 26. (1953) H. 1, S. 112 
bis 113, 8 Abb. 


621.315.616:661.68.004.14 Bestell-Nr. 10460 
NITZSCHE, S.: Die Silikonisolation und ihre 
Anwendung. ETZ Ausg. B5 (1953) H.]1, 
S. 9—10, 1 Tab. 


621.315.616.36.(042) Bestell-Nr. 10461 
PREISWERK, E.: Aethoxylinharze in der 
Elektrotechnik. ETZ Ausg. B5 (1953) HA. 1, 
3. 5—8, 8 Abb. 


621.316.729 Bestell-Nr. 10462 
STENZEL, R.: Schaltungen zur selbsttätigen 
Synchronisierung von Folgereglern. ETZ 74 
(1953) H. 2, S. 33—36, 8 Abb. 


621.316.86:621.315.59 Bestell-Nr. 3830 
FISCHER, JOHANNES: Die stationäre 
Temperatur stromdurchflossener, langer 
Drähte. Arch. Elektrotechn. 40 (1952) H. 4, 
S. 262—274. 


621.32:621.396.722.1.078 Bestell-Nr. 10463 
KAHONEC, L., & TREIBER, E.: Einfache 
Methode zur Spannungskonstanthaltung von 
Colorimeter- und Photometer-Lichtquellen. 
‚Chem.-Ing.-Techn. 25 (1953) H. 1, S. 35—38, 
6 Abb., 2 Tab. 


621.317:621.317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


-621.317.332.1 Bestell-Nr. 10464 
KARO, D.: A modified wide-range shunted-T 
circuit for the measurement of impedance in 
the AF RF and VHF ranges. Proc. Inst. 
Electr. Engrs. 100 (1953) Part III, H. 1, 


2.8.2528, 5 Abb., 2 Tab. 
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621.317.374 "Bestell-Nr. 10465 
COOK, G. W.: Measuring minute capacitance 
changes. Electronics 26 (1953) H. 1, S. 105 
bis 107, 6 Abb. 


621.317.48:621.318.22 Bestell-Nr. 3831 
KORNETZKI,M.,BRACKMANN, J.,FREY, 
J-,; & GIESEKE, W.: Meßergebnisse an hoch- 
permeablen Ferritkernen. Z. angew. Phys. 4 
(1952): H. 10, S. 371. 


621.317.7 
@® TAGG, F.: Electrical measuring instru- 
ments. 2nd ed. N.Y.: Wiley 1952. 598 S.,12D. 


621.317.7 

®DUNN,C.H., & BARKER,H. J.: Electri- 
cal measurements manual. N. Y. Prentice Hall 
1952. 112 S., 61 Abb., 4,35 D. 


621.317.7 

®’DRYSDATLE-.C. Y., & JOLERYFAZCHE 
Electrical measuring instruments. I. General 
principles and electrical indicating instru- 
ments. 2nd ed. London: Chapman 1952. 
598 S., 75 s. 


621.317.7.732.029.6 

® ERTL, D.: Untersuchungen an Hoch- 
spannungs-Hochohmwiderständen. Disserta- 
tion TH Darmstadt 1952. 


621.317.755 Bestell-Nr. 10466 
INDUNI, G.: Moderne Hochspannungs- 
Öszillographen mit kalter Katode. ATM, 
Lfg. 207, April 1953, ] 8345—6, 5. 83—86, 
16 Abb. 


621.317.78.029.5 Bestell-Nr. 10467 
WILDE, H.: Hochfrequenz-Leistungsmesser 
mit Trockengleichrichter. ATM (1953) 
H. 204, V 3415—1, 1 Bl., 6 Abb. 


621.317.799:534.87:387 Bestell-Nr. 3832 
KRZIKALLA, WALTER: Echolotgerät mit 
neuem Anzeigeverfahren. Arch. elektr. Übertr. 
6 (1952) H. 11, S. 4738—477, 7 Abb. 


621.318 
Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 


621.318.22:621.318.322 

@ RICHARDS, C. E., & LYNCH, A. C.: Soft 
magnetic materials for telecommunications. 
London: Pergamon Press. 1952. 350 S., 
164 Abb. 


Il 


621.318.3 Bestell-Nr. 3833 
BREITLING, W.: Ein graphisches Verfahren 
zur Ermittlung des günstigsten Arbeitspunk- 
tes von Dauermagnetsystemen. Arch. Elektro- 
techn. 40 (1952) H. 6, S. 366369, 4 Abb. 


621.383 
Fotozellen, Fotoelektronik 


621.383 
@ SOMMER, A.: Photoelectric tubes. Lon- 
don: Methuen 1952. 118 S., 1,90 D. 


621.385 
Röhrentechnik, Elektronik 


621.385:621.392.5.072.7 Bestell-Nr. 3834 
KLEEN, W., & RUPPEL, W.: Die Verzöge- 
rungsleitung als Bauelement von Elektronen- 
röhren. Arch. Elektrotechn. 40 (1952) H. 5, 
5. 280—304, 18 Abb. 


621.385.032.3 Bestell-Nr. 3835 
STEYSKAL, H.: Fortschritte auf dem Gebiet 
der Glühkatoden. Phys. Bl. 8 (1952) H. 11, 
5. 493—500, 5 Abb. 

Wolfram-Katode, Oxydkatode, Vorratskato- 
den, Keramikkatoden. 


621.385:621.396.64 Bestell-Nr. 3836 
ROTHE, H.: Grenzempfindlichkeit von Ver- 
stärkerröhren. Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, 
5. 210—211. 


621.385.032.24 Bestell-Nr. 3837 
DAHLKE, W.: Kennlinienabweichungen von 
der idealen Triode durch die Struktur des 
Steuergitters. Phys. Verh. 3 (1952) H. 8, 
So2ll, 2 


621.385 
@® ALDOUS, W. H., & APPLETON, ED- 
WARD: Thermionice vacuum tubes and their 
applications. 6th ed. N. Y. Wiley 1952. 160 S., 
2 Dollar. 


621.385 

® MARTON, L.: Advances in electronics. 
Vol. 4. New York: Academic Press 1952. 
344 S., 118 Abb., 7,80 D. 

Enthält folgende Arbeiten: Massey, Elec- 
tronscattering in solids. Morton, The scintil- 
lation counter. Van der Ziel, Fluctuation 
phenomena. Smith, C. V. L., Electronic digital 
computers. Donal, J. S., Modulation of con- 
tinuous-wave magnetrons. Fromm, W. E., 
The magnetic airborne detector. Pawley, M. 
G., & Friest, W. E., Multichannel radio tele- 
metering. 


621.385 

@ FEINBERG,R.: Introduction to electronic 
circuits. London: Longmans 1952. 163 S., 
128 Abb., 18 s. 


621.385 

@ APPLETON, SIR EDWARD: Thermionic 
vacuum tubes and their applications. 6th ed. 
London: Methuen 1952. 160 S.,9s 6.d. 


621.385.1 Bestell-Nr. 10468 
WEBER, A. P.: Untersuchungen an Oxyd- 
katoden mit Widerstandszwischenschicht. 
Telefunken Ztg. 26 (1953) H. 99, S. 123—127, 
4 Abb. j 


621.385.2:621.394.645 Bestell-Nr. 10469 
BARDTKE, H.: Die Kristalldiode und ihre 
Weiterentwicklung. ETZ Ausg. B 5 (1953) 
H.1,S. 17—20, 14 Abb. 


621.385.2:621.3.027.024 Bestell-Nr. 10479 
ROGERS, T. H.: New rectifier tube for ex- 
tremely high power and voltage levels. Electr. 
Engng. 72 (1953) H. 1, S. 51—-56, 11 Abb. 


621.385.331.029.63/64 
® KOMPFNER, R.: Traveling-wave tubes. 
In Report on Progress in Physics Bd. 15 (1952). 


621.385.832 Bestell-Nr. 10471 
BRÜCK, L.: Das Verhalten eines Elektronen- 
strahls beim Eintritt in ein koaxiales Magnet- 
feld. Telefunken Ztg. 26 (1953) H. 99, S. 85 
bis 88, 6 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 10472 
GUNDERT, E.: Der Trapezfehler bei Oszillo- 
graphenröhren. Telefunken Ztg. 26 (1953) 
H. 99, S. 89—94, 8 Abb. 


621.385.832 
® RÜTTE, W. A., LE: Bijdrage tot de elec- 
trostatische electronenoptica. Dissertation 


Deljt 1952. 101 S. 


621.385.833 Bestell-Nr. 10473 
BISHOP, F. W.: Electron-mieroscope power 
monitor. Electronics 26 (1953) H. 1, S. 124 
bis 125, 3 Abb. 


621.39 

Fernmeldetechnik 1 
621.392.1 Bestell-Nr. 3838 
MEYER-EPPLER, W.: Symposium über An- 


wendungen der Kommunikationstheorie in 
London. Phys. Bl. 8 (1952) Nr. 12, S. 556. 
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621. 391:621.397 Bestell-Nr. 10474 


= CHERRY,E.C., & GOURIET, G. G.: Some 
x Bössibilities for the compression of television 


signals by recording. Proc. es Electr. Engrs. 
100 (1953) Part III, H. 1, S. 9—18, 11 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10475 
BACON, W., & SALMON, D. P.: Resistance- 
capacitance networks with over-unity gain. 
Wirel. Engr. 30 (1953) H.1, S. 20—23,1 Abb. 


621.392 

® CUCCIA,C. LOUIS: Harmonics, sidebands 
and transients in communication engineering: 
as studied by the Fourier and Laplace ana- 


lysis. London: McGraw-Hill 1952. 465 S., 
7656.d. 
621.392.1 Bestell-Nr. 10476 


GREEN, E.: Exact amplitude frequency 
characteristics of ladder networks. Marconi 
Rev. 16 (1953) H. 108, S. 25—68, 33 Abb., 
9 Tab. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3840 
HAASE, K. H.: Ein systematischer Rech- 
nungsgang bei der Realisierung von Betriebs- 
parameterfiltern. Frequenz 7 (1953) H. 1, 
S. 8—14, 6 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10477 
CUTTERIDGE, O. P. D.: Four-terminal net- 
works. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 3, S. 61—68, 
5 Abb., 3 Tab. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10478 
SCHWIEGER, HORST: Einfache und dop- 


 pelte Ebnung des Wellenwiderstandes eines 


Bandfilters. Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 2, 
5. 88—91, 8 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 3839 


' DREXLER, G., & VOSS, H. H.: Mehrkrei- 


sige Bandpaßfilter mit optimaler Annäherung 
an die ideale Rechteckform der Durchlaß- 
kurve. Frequenz 7 (1953) H. 1, S. 20—30, 
14 Abb. 


621.392.52.029.6.001.1 Bestell-Nr. 3841 


 LEDINNEGG, E.: Zur Theorie der Band- 


> 
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DET 


filter im cm-Wellengebiet. Phys. Verh. 3 


(1952) H. 9, S. 228. 


621.392.32 
@ MOLE, J. H.: Filter design data for com- 
munication engineers. N.Y. Wiley 1952. 


252 S., 7,50 Dollar. 


621.394.4 Bestell-Nr. 10479 
MOYNIHAN, J. D.: Application of power- 
line carrier by analogue computer studies. 
Blectr. Engng. 72 (1953) H. 1, S. 58—62, 
10 Abb., 2 Tab. 


621.394.44 

@ DRESSLER, G., & PODSZECK, H. K.: 
Hochfrequenz-Nachrichtentechnik für Elek- 
trizitätswerke. 2. Aufl. Springer-Verlag 1952. 
183 °S., 92 Abb., 21,— DM. 


621.394.64 Bestell-Nr. 3842 
FRÜHAUF, HANS: Elektronenröhrenver- 
stärker großer Bandbreite. Wiss. Z. der TH 
Dresden 2 (1952/53) H. 2, S. 233—238, 4 Abb. 


621.394.645.3:621.394.322 Bestell-Nr. 3843 
NORDBY, K. S.: Das Rauschen von Ver- 
stärkern, besonders im Tonfrequenzgebiet. 
Techn. Mitt. PTT 30 (1952) H. 6, S. 185. 


621.394.646 Bestell-Nr. 10489 
SCHILLING, WALTER: Magnetische Ver- 
stärker. Aufbau und Eigenschaften einer Ty- 
penreihe von Ringkern-Verstärkern 1...100W 
mit Sättigungswinkelsteuerung. ATM, Lfe. 
207, April 1953, Z 634—11, S. 91I—94, 5 Abb., 
2 Tab. 


621.395.44:621.396.619 Bestell-Nr. 3844 
STEINUCH, KARL: Die Abzweigung von 
Kanälen bei Pulsphasenmodulation (PPM). 
Fernmeldetechn. Z5 (1952) H. 12, S. 535—538, 
8 Abb. 


621.395.44:621.392.1 Bestell-Nr. 3845 
KALCKHOFF, G.: Über die Hochfrequenz- 
verluste in einer Hochspannungsschaltstation 
beim Trägerfrequenzfernsprechen auf Hoch- 
spannungsleitungen. Frequenz 7 (1953) H. 1, 
Ss. 1—8, 10 Abb. 


621.395.613.385.1 Bestell-Nr. 3346 
KUHL, WALTER: On the directivity of 
spherical microphones. Acustica 2 (1952) 
Nr. 5, S. 226—231, 8 Abb. 


621.395.616 Bestell-Nr. 10481 
BAUCH, F. W. O.: New high-grade condenser 
microphones. Wirel. Wld. 59 (1953) H. 2, 
Ss. 50—54, 14 Abb. 

Beschr. des Neumann-Mikrofons Typ M 49. 


621.395.62:538.652 Bestell-Nr. 3847 
KOLB, J.: Amplitudenmessung bei hochfre- 
quenten mechanischen Schwingutigen (Magne- 
tostriktive Schallgeber). Phwvs. Verh. 3 (1952) 
H. 9, S. 239—210. 


Nr. 6, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON V 


Pr. 


* 


-621.396.11 


'621.396.11:621.396.623 


'621.396.64:621.385.832 Bestell-Nr. 10482 
MÜLLER, MARTIN: Magnetische Elektro- 
nenoptik in Langstrahl-Verstärkerröhren. 
Telefunken Ztg. 26 (1953) H. 99, S. 95—101, 
9 Abb. 


621.395.645 Bestell-Nr. 10483 
DUNN, S. C.: RC cathode-follower feedback 


.circuits.- Wirel. Engr. 30 (1953) H. 1, S. 10 
‚bis 19, 17 Abb. 


621.395.645 Bestell-Nr. 10484 
KEEN, A. W.: Anode-follower derivatives. 
Wirel. Engr. 30 (1953) H. 1, S. 5—9, 6 Abb. 


621.396 
Funktechnik 


'621.396.029.6 


@ MUCHMORE, ROBERT B.: Essentials of 
microwaves. N.Y. Wiley. London: Chapman 
1952. 236 S., 201 Abb., 4,50 Dollar. 


'621.396.029.6 


® LYTEL, ALLAN: UHF practices and 
principles. N.Y. Rider 1952. 366 S., 285 Abb., 
6,60 D. 


Bestell-Nr. 3848 
OTT, H.: Bemerkung zum Beweis von W. H. 
Wise über die Nichtexistenz der Zenneckschen 


Oberflächenwelle im Antennenfeld. Ztsch. 


Naturforschg. 8a (1953) H. 1, S. 100—103. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10485 
BENNINGTON, T. W.: Ionosphere review: 


1952. Wirel. Wild. 59 (1953) H. 2, S. 5960, 


2 Abb. 


621.396.11.08 

@® BÖTTCHER, C. J. F.: Theory of electric 
polarisation. Amsterdam-Houston: Elsevier 
1952. 492 S., 10 Dollar. 


Bestell-Nr. 3849 
BUCHHOLZ, HERBERT: Einige Gesetz- 
mäßigkeiten über die Bewegung elektroma- 
gnetischer Wellen in einem Kegelhorn. Arch. 
Elektrotechn. 40 (1952) H. 6, S. 346—362, 
10 Abb. 


621.396.7 Bestell-Nr. 10486 
SKWIRZYNSKI, J. K.: The response of a 
vestigial side-band system to a „‚sine-squared“ 
step transition. Marconi Rev. 16 (1953) 
H. 108, S.8—24, 21 Abb. 


621.396.712(485) 
EKSTRÖM, K.: Kurzwellensender Hörby. 
Tekn. T. 82 (1952) H. 40, S. 925 (schwedisch). 


621.396.8:621.397. 3 
@ DIAMOND, S. A.: Radio and BERN 
workshop manual. N.Y. Prentice Hall 1952. 
300 S., 4,50 D. 


621.396.61 
Sender 


621.396.61:621.385 Bestell-Nr. 10487 
HÜBNER, R.: Entwicklung der Senderöh- 
Ar eeen. Schweiz. Techn. Ztsch. (1953) 
H.5, S. 1—7, 10 Abb. 


621.396.61.029.6:61 Bestell-Nr. 10488 
HERRICK, J. F., and KRUSEN, RER HE 
Certain physiologic and pathologie effects of 
microwaves. Electr. Engr. 72 (1953) H. 3, 
S. 239—244, 12 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 10489 
NEIDHARDT, PETER: Die Schmetter- 
lingskreise als abstimmsteile UKW- und Dezi- 
meterwellen-Schwingkreise. Nachrichtentechn. 
3 (1953) H. 2, S. 69—73, 15 Abb. 


621.396.61.029.62:519.2:621.396.8 

Bestell-Nr. 10490 
V. RAUTENFELD, F., & FASTERT, H. W» 
Probleme der UKW-Versorgung. Techn. Mitt. 
NWDR5 (1953) H. 1/2, S. 9-17, 16 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 3850 
KLINGER, H. H.: Die Erzeugung von Milli- 
meterwellen. Phys. Bl. 8 (1952) H. 12, S. 536 
bis 539, 4 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 3851 
O’CALLAGHAN, THOMAS: Der Einfluß 
kleinerer Systemänderungen auf die Reso- 
nanzfrequenzen drehschwingender Systeme. 
Frequenz 7 (1953) H. 1, S. 18—20. 


621.396.611.4:537.21 Bestell-Nr. 3852 
HAFNER, E.: Über die Bestimmung der Di- 
elektrizitätskonstanten von Kristallen aus 
dem Eigenwertspektrum anisotroper elektro- 
magnetischer Hohlraumresonatoren. Phys. 
Verh. 3 (1952) H. 9, S. 228—229. 


621.396.615:621.316.722.1 Bestell-Nr. 10491 
ENSING,L.,& VANEYNDHOVEN,H. ]. J.: 
Ein Öszillator mit konstanter Ausgangsspan- 
nung. Philips’ Techn. Rdsch. 14, Nr. 9, S. 268 
bis 276, 10 Abb. 


VI ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON Nr. 6, 1953 


E 621.396.615.14:621.385.13.078.3 
-  @& FELDERMANN, ELISABETH: Beiträge 
_ zur praktischen Stabilitätsbeeinflussung bei 


- rückgekoppelten Röhrensystemen. Disser- 


 tation TH Braunschweig 1952. 


4 621.396.615.14:621.396.11:621.317.34 

E Bestell-Nr. 10492 

4 ESSEN, L.: A highly stable microwave oscil- 

-  lator and its application to the measurement 
of the spatial variations of refractive index in 

_ the atmosphere. Proc. Inst. Elecir. Engrs. 100 

© (1953) Part III,H.1,5.19—24, 6 Abb., 3 Tab. 


ee 


—- 621.396.614.029.6 Bestell-Nr. 10493 
- PRAXMARER, WILLI: Die Erzeugung von 
_ kurzen Wellen mit der Magnetfeldröhre. 
Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 2, S. 55—58, 
10 Abb., 1 Tab. 


—- 621.396.615.141.2:621.385.17 

= @ LATHAM, R., KING, A. H., & RUSH- 
-_ FORTH: The magnetron. London: Chapman 
2 1952. 138 S., 82. Abb., 18 s. 
 621.396.615.141.2 Bestell-Nr. 3853 
- LEBLOND, ANDRE, DOEHLER, OSKAR 
- & WARNECKE, ROBERT: Sur un nouveau 
: magnetron oscillateur & circuit interdigital. 
- €. R. Acad. Sci., Paris 236 (1953) Nr. 1, 
8. 55—57, 2 Abb. 


621.396.615.142/.143 Bestell-Nr. 3854 
KÖNIG, HERBERT W.: Rauscharme Elek- 
- tronenströme. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) 
4. 11, S. 445—452, 6 Abb. 
 Rauschverhältnisse hinter einem Zweikam- 
 mersystem. Nullstellen der Rauschkompo- 
nenten. Rauschfaktor. 


-621.396.615.142.2 Bestell-Nr. 3855 

- GEBAUER, R., & KOSMAHL, H.: Eigen- 

- schaften der Triftröhren (Klystrons) und Pro- 

 "bleme bei ihrer Anwendung. Z. angew. Phys. 4 
(1952) S. 267. = 


- 621.396.615.141.2 

@& BOULDING, R. S. H.: The resonant 
-cavity magnetron. London: Newnes 1952. 
HANS. zels: 


621.396.615.143 Bestell-Nr. 3856 

KLEINWÄCHTER, HANS: Wanderfeld- 
 röhre mit schlangenförmigem Rechteckhohl- 
leiter. Arch. elektr. Übertr. 6 (1952) H. 11, 
5.460, 2 Abb. 
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- 
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N. 
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621.396.619 
Modulation 


621.396.619.072.6:621.316.726.029 

@® KNACKSTEDT, K. H.: Beitrag zur Theo- 
rie und Praxis der Regulierung der Zentral- 
frequenz von frequenzmodulierten Sendern. 
Dissertation TH Braunschweig 1952. 


621.396.619 
® BRUINSMA, A. H.: Remote control by 
radio. An amplitude-modulation and an im- 
pulse-modulation system. Eindhoven: Philips 
1952. 96 S. 


621.396.619 Bestell-Nr. 10494 
PAULSEN, E.: Beitrag zur Serrasoid-Modu- 
lation. Frequenz 7 (1953) H. 1, S. 14-18, 
11 Abb. 


621.396.62 

Empfänger 
621.396.62:621.397.82 Bestell-Nr. 10495 
WERNER, W.: Fernsehempfang und Stö- 
rungen. Techn. Mitt. NWDR5 (1953) H. 1/2, 
S. 1—8, 22 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 10495 
BRITTAIN, F. H.: The environment of high- 
quality reproduction. Wirel. Wld. 59 (1953) 
H.1, S.2—5, 5 Abb. 


621.396.64 
Verstärker 


621.396.64 Bestell-Nr. 10497 
GOOD, E. F.: RC or direct-coupled power 
stage. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 3, S. 54—57, 
6 Abb., 2 Tab. 


621.396.64 Bestell-Nr. 10498 
JANOSSY, L.: Studies on the theory of cas- 
cades. Acta Physica Hungaricae 2 (1952) H.4, 
5. 289—333, 8 Abb. 


621.396.64 

@ VOORHOEVE, N. A. J.: Niederfrequenz- 
Verstärkertechnik. Eine Abhandlung über die 
techn.-wiss. Grundlagen und die moderne 
praktische Anwendung der NF-Verstärkung. 
Hamburg: Philips GmbH 1952. 540 S., 467 Abb. 
18 Tab., 30,— DM. 


621.396.64 Bestell-Nr. 10499 
CHAPMAN, S., & BOGDAN, L.: Bipolar 
logarithmic corona-current amplifier. Electron- 
ics 26 (1953) H. 1, S. 136—137, 4 Abb. 


VI 


621.396.67 

Antennen 
621.396.67 nl Nr. 10500 
WYSSOKOWSKIJ, D : Die experimen- 
telle Untersuchung von a mit 
Direktor-Svstemen. Nachrichtentechn.3 (1953) 
H. 2, 5. 59—62, 8 Abb., 2 Tab. 


621.396.67 Bestell-Nr. 10501 
CHAIT, H. N.: Wide-angle scan radar an- 
tenna. Electronics 26 (1953) H. 1, S. 128—-132, 
8 Abb. 


621.396.9 
Anwendungen des Funkverkehrs 


621.396.9:622 Bestell-Nr. 3857 
Funksprechgerät für Untertage-Bergbau. 
Intern. Arch. Verkehrsw. 4 (1952) Nr. 22, 
Ss. 539—540. 

621.396.93 Bestell-Nr. 10502 


STRANG, C. R.: Computing machines in air- 
craft er Electr. Engng. 72 (1953) 
H. 1, S. 43—48, 9 Abb. 


621.396.93:621.396.822.3 Bestell-Nr. 10503 
NEWMAN, M. M., SCHWANTES, R. C. & 
STAHMANN, ]J. R.: Aircraft radio inter- 
ference measurements. Electr. Engng. 72 
(1953) Nr. 1, S. 36—40, 9 Abb. 


621.396.93 Bestell-Nr. 10504 
GERLACH, A. A.: FM-recording in guided 
missiles. Electronics 26 (1953) H. 1, S. 108 
bis 111, 6 Abb. 


621.396.93 Bestell-Nr. 3858 
HARRIES, H. D.: Der Funkmeßbetrieb in 


der Seeschiffahrt und 
Hansa 90 (1953) H. 4, 


seine Probleme. 
S. 210—215, 6 Abb. 


621.396.933 

® WYLIE, F. J.: The use of radar at sea. 
London: Hollis and Carter Ltd. 1952. 279 S., 
30 s. 

621.396.933.088 Bestell-Nr. 10505 


REYNOLDS, L. G.: An examination of some 
site and transmission-path errors of the 
DECCA navigator system when used over 
land. Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) 
Part. III, H. 1, S. 29—35, 7 Abb. 


621.396.97:621.395.73 Bestell-Nr. 3859 
PAVEL, E. A., & SCHAU, H. v.: Unter- 
suchungen an einer Rundfunkleitung auf un- 
bespulten Sternvierern. Fernmeldetechn. Z. 5 
(1952) H. 12, S. 551—562, 18 Abb. 


VI 


621.396.97:654 Bestell-Nr. 3860 
KIRSCHSTEIN, F.: Die technischen Grund- 
lagen der Wellenverteilung der europäischen 
Rundfunkkonferenz von 1952 in Stockholm. 
Fernmeldetechn. Z. 5 (1952) H. 12, S. 563 
bis 567, 5 Abb. 


Verschiedenes 


612.171.1:621.396.645.3 Bestell-Nr. 3805 
SKOTNICKY, ]J.: Elektrokardiografia a 
elektroencefalografia bez tienenia pacienta. 
Slaboproudy Obz. 13 (1952) H. 12, S. 271b8 
275. 

Elektrokardiographie und Elektroencephalo- 
graphie ohne Abschirmung des Patienten. 


621.369.2:621.384.3.061.3 Bestell-Nr. 9951 
LOHAUSEN, K. A.: Fortschritte in der 
Infrarot-Technik. Z. VDI 94 (1952) H. 36, 
S. 1183—1186, 5 Abb., 2 Tab. 


614.84:621.398 Bestell-Nr. 10506 
STRAFFORD, F. R. W.: Reducing fire risks. 
Wirel. Wld. 58 (1952) H. 12, S. 499-502, 
6 Abb. 


621.785.61:539.53 Bestell-Nr. 10507 
MEIJERING, J. L.: Die Härtung von Me- 
tallen. Philips Techn. Rdsch. 14 (1952) H. 6, 
S. 180—188, 7 Abb. 


621.791.76:621.314.26 Bestell-Nr. 10508 
BIVENS, M. E.: Frequency changer for 
resistance welding. Electronics 26 (1953) H. 2, 
S. 108—114, 12 Abb. i 


666.1/2 Bestell-Nr. 10509 
DEWALD, W. & SCHMIDT, H.: Phosphat- 
gläser und ihre technische Beurteilung. 
Angew. Chemie 65 (1953) H. 3, S. 78—81, 
4 Abb., 1 Tab. 


669.018 Bestell-Nr. 10510 
SCHATZ, J.: Edelmetall-Legierungen mit 
besonderer Beständigkeit gegen starke Mi- 
neralsäuren. Chem. Ing. Techn. 25 (29 
H. 2, S. 61—65, 5 Abb., 4 Tab. 


681.142 Bestell-Nr. 10511 
MACWILLIAMS, W. H.: Computers — past, 
present, and future. Electr. Engng. 72 (1953) 
H. 2, S. 116—121. 


681.142 Bestell-Nr. 10512 
WELBY, B. G.: Intermittent-feed computer 
tape reader. Electronics 26 (1953) H. 2, 
S. 115—117, 9 Abb. 
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53 Physik 


-53.084.844:621.396.933 Bestell-Nr. 10 399 
- KOBRYNSKI, MICHEL: Calcul approch& 
_ de l’efficacite du traitement acoustique 
_ des cabines d’avion. Ann. Tel&ecommun. 8 
- (1953) H.1, S. 31—36, 6 Abb. 


- 538.082:621.396.11.029.6 

E Bestell-Nr. 10 322 
ALLEN, P. J.: A microwave magneto- 
Bmeter. Proc. I.R.E.41 (1953) H.1, S. 100 
bis 104, 6 Abb., 1 Tab. 


- 938.221 Bestell-Nr. 03 867 
- FAIRWEATHER, A. ROBERTS, F. F. & 
- WELCH, A. I. E. — Ferrites. Rep. Progr. 
Z Phys. 15 (1952) S. 142—172. 


938.221 Bestell-Nr. 10 300 
 OWENS, C. D.: Analysis of measure- 
_ ments on magnetic ferrites. Proc. I. R. E. 
E 41 (1953) H.3, S. 359—365, 9 Abb., 1 Tab. 


- 538.221:621.396.11.029.6 

B Bestell-Nr. 10 324 

- SAKIOTIS, N. G.: Ferrites at microwa- 
ves. Proc. I. R. E. 41 (1953) H. 1, S. 87—93, 

9 Abb., 1 Tab. 


- 538.56:621.317.336.6 Bestell-Nr. 10 617 
_ FUCHS, G.: Reflexions dues aux irregu- 
 larites d’impedance dans un cable co- 
axial. Cables & Transmission 7 (1953) H 2, 
8. 122—141, 18 Abb., 3 Tab. 


- 538.566.2 Bestell-Nr. 10 296 

SWINGLE, DONALD M.: Nomograms for 
the computation of tropospheric refractiv 
"index. Proc. I. R. E. 41 (1953) H.3, $. 385 
_ bis 391, 10 Abb. 


534 Akustik 


| 534:621.3.028.08 Bestell-Nr. 10 348 
SHAW, E. A. G.: The acoustic wave 
“guide. I. An apparatus for the measure- 
ment of acoustic impedance using plane 


waves and higher order mode waves in 
tubes. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H.2, 
S. 224—230, 5 Abb. 


934:621.3.028.08 Bestell-Nr. 10 347 
SHAW, E. A. G.: The acoustic wave 
guide. II. Some specific normal acoustic 
impedance measurements of typical por- 
ous surfaces with respect to normally and 


obliquely incident waves. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25,.(1953)7 H22,,52251- 235) 
11 Abb. 


334.154:621.395.92 Bestell-Nr. 10 346 
FLOTTORP, GORDON: Effect of different 
types of electrodes in electrophonic he- 
aring. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 2, 
S. 236—245, 9 Abb., 2 Tab. 


934.154 Bestell-Nr. 10 289 
FAHNESTOCK, JAMES D.: Transistorized 
hearing aids. Electronics 26 (1953) H.4, 
S. 154—155, 2 Abb., 1 Tab. 


534.2 Bestell-Nr. 10 354 
ECKART, CARL: The theory of noise in 
continuous media. J. Acoust. Soc. Amer. 
25.1953). 2227 3..195—199. 


534.2 Bestell-Nr. 10 352 
BEKESI, G.: Diffraction of sound waves 
by a circular aperture. J. Acoust. Soc. 
Amer. 25 (1953) H.2, S. 205—211, 4 Abb,., 
1 Tab. 


534.2 Bestell-Nr. 10 350 
PEARSON, JOHN, u. RINEHART, JOHN 
S.: Surface motion associated with obli- 


quely incident elastic waves. J. Acoust. 
S, 217—219, 


Soc. Amer.25 (1953) H.2, 
4 Abb. 
534.321.9 Bestell-Nr. 10 125 


ALEXANDER, P. & MEEK, G. A.: An- 
wendung von Ultraschallweilen zum Fär- 
ben. Melliand Textilber. 34 (1953) H.2, 
S0133. 2°Abbr, 4.3,.52214216: 


"Nr. 7, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON I 


534.5:681.828 Bestell-Nr. 03 868 
FASTENAEKELS, V. Electronics music 
— the easiest way. Radio-Electronics 24 
(1953) H. 1, S. 102—104. 


334.75 Bestell-Nr. 10 421 
HUSSON, RAOUL: Etude experimentale 
des conditionnements acoustiques, phy- 
siologiques et psychophysiologiques de 
l’esthetique musicale. Ann. Telecommun. 8 
(1953) H.2 S. 51—71, 6 Abb. 


534.784 

CROWHURST, N. H.: 
and dissociation effect. 
24 (1953) H.2, S. 55—77. 


Bestell-Nr. 03 869 
Speaker phasing 
Radio-Electronics 


334.8:621.396.8 Bestell-Nr. 10 339 
PEISTRUP, CLIFFORD F.. & WESLER, 
JOHN E.: Noise of the ventilating fans. 
J. Acoust. Soc. Amer.25 (1953) H.2, 
S. 322—326, 11 Abb., 3 Tab. 


534.8 
BERANEK, L. L., 


Bestell-Nr. 10 340 
REYNOLDS, J. L., & 
WILSON, K. E.: Apparatus and proce- 
dures for predicting ventilation system 
noise. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H.2, 
S. 313—321, 16 Abb., 3 Tab. 


534.833:538.565 Bestell-Nr. 10 307 
VOGEL, THFODORE: Sur la mesure des 


coefficients d’absorption du son. Ann. 
Telecommun. 8 (1953) H. 3, S. 93—96, 
4 Abb. 

534.833.1 Bestell-Nr. 10 349 


FAY, R. D.: Notes on the transmission of 
sound through plates. J. Acoust. Soc. 
Amer. 25 (1953) H.2, S. 220—223, 4 Abb. 


534.84 Bestell-Nr. 03 870 
DIPPNER, H. & ZEMKE, H.-J.: Sammlung 
der Nachhallzeiten Berliner Tonaufnahme- 
und Tonwiedergaberäume. Frequenz 7 
(1953) H.3, S. 71—81, 52 Abb. 


534.845 Bestell-Nr. 10 623 
HOLDEN, A. N.: Paramagnetic resonance 
absorption in organic free radicals. Bell 
Lab. Rec. 31 (April 1953) Nr.4, S. 121 bis 
126, 7 Abb. 


334.851.6 Bestell-Nr. 03 871 
Phonograph-needle drag distortion. Nat. 
Bur. Stand., Techn. News Bull. 37 (1953) 
H.3, S. 42—43, 3 Abb. 


534.88:681.88:534.321.9 

Bestell-Nr. 03 872 
Ultrasonic equipment for locating whales. 
Engng. 175 (1953) Nr. 4538, S. 90—91, 4 Abb. 


620.1:669 


Werkstoffe, Metallurgie 
620.1:621.396.933 Bestell-Nr. 03 873 
Moulded plastic radar scanners and 
stressed components. Engng. 175 (1953) 
Nr. 4536. S. 28—29, 3 Abb. 


620.179.1:534-8 Bestell-Nr. 10 407 
OTS, IVAN H.: Le contröle non destruc- 
tif des materiaux par les ultrasons. Elec- 
tronique (1953) H.78, S.5—9, 10 Abb. 


620.179.16:534.321.9 Bestell-Nr. 03 874 
LEHFELDT, W.: Prüfung von Schienen- 
schweißungen mit Ultraschall. Schweißen 
und Schneiden 5 (1953) H.3, S. 110—112. 
4 Abb. 


621.3 
Elektrotechnik und Elektromedizin 


621.3.01.062 Bestell-Nr. 10 619 
BERTHOLD, CHRISTINE: Der Elektronen- 
schalter und seine Anwendungsmöglich- 
keiten. Nachrichtentechn. 3 (1953) H.3, 
S. 106—110, 12 Abb. 


621.3.011.2.028.08 Bestell-Nr. 10 513 
BRINER, H., & GRAFFUNDER, W.: Die 
geometrische Transformation von Impe- 
danzdiagrammen. Telefunken Ztg. 26 
(1953) H.99, S. 102—110, 12 Abb. 


621.3.011.3:621.318.4.062 

Bestell-Nr. 10 272 
HERBORN, L. E.: Direct reading induc- 
tance bridge for frequencies up to 5 mc. 
Bell Lab. Rec. 31 (1953) H.2, S. 59—62, 
5 Abb. 


621.3.013:538.2 Bestell-Nr. 03 875 
DARROW, KARL K.: Magnetic resonance, 
I. Nuclear magnetic resonance. II. Ma- 
gnetic resonance of electrons. Bell Syst. 
techn. J. 32 (1953) Nr. 1, S. 74—99, Nr. 2, 
S. 384—405, 4 Abb. u 


621.3.082.4.:53.082.4 Bestell-Nr. 10 351 
KELLER, JOSEPH B.: Finite amplitude 
sound waves. J. Acoust. Soc. Amer. 2} 
(1953) H.2, S. 212—216, 8 Abb. 


1 Nr. 7, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


ri} 


--621.314.21.002.2 


- HUGHES, WILLIAM L.: 


_ dividers 


Bestell-Nr. 10 251 
GOLAY, MARCEL J. E.: Correlation ver- 
sus linear transforms. Proc. I. R. E.41 


(1953) H.2, S. 268—271. 


- -621.314.21 Bestell-Nr. 10 396 
SIM, A. C.: Desiqn of series peaking 
transformers. Wirel. Engr. 30 (1953) H.4, 


8. 90—93, 1 Abb., 1 Tab. 


621.314.26:621.396.615.18 


Bestell-Nr. 10 514 
Analysis and 
performance of locked-oscillator frequency 
employing nonlinear elements. 
Proc. I. R. E. 41 (1953) H.2, S. 241—245, 
7 Abb. 


621.314.5 Bestell-Nr. 03 877 
KING, FRED.: Two more uhf converters. 
Radio-Electronics 24 (1953) H.1, S.48 bis 
50, 9 Abb. 


621.314.632:621.315.59 

Bestell-Nr. 10 515 
ECKART, FRIEDRICH: Physik und Tec- 
nik der Germanium-Transistoren. Nach- 
richtentechn. 3 (1953) H.3, S. 121—126, 
12 Abb. 


621.314.64.011.21 Bestell-Nr. 10 413 
SCH@OFTEr I WA, & GEEL, W. CH. 
VAN: Impedances of the electrolytical 
rectifier. Philips Res. Rep.8 (1953) H.1, 
S. 47—72, 17 Abb., 7 Tab. 


621.315.59:621.394.646.5 
Bestell-Nr. 10 292 


 COBLENZ, ABRAHAM, & OWENS, 
HARRY L.: Energy levels in transistor 
electronics. Electronics 26 (1953) H.4, 


S. 138 —141, 2 Abb. 


621.315.59:621.394.646.5 


Bestell-Nr. 10 357 
STANSEL, F. R.: Transistor equations. 
Electronics 26 (1953) H.3, S. 156, 1 Abb. 


621.315.59.001.8 Bestell-Nr. 10 368 
FAHNESTOCK, JAMES D.: Experiments 
illustrate transistor applications. Electro- 
nics 26 (1953) MH.3, S. 112—113, 2 Abb. 


621.315.59 Bestell-Nr. 10 372 
RODDAM, THOMAS: Transistors. Ear- 
thed-emitter and earthed-collector cir- 
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cuits as amplifiers and oscillators. Wirel. 
Wild. 59 (1953) H.4, S. 175—178, 8 Abb. 


Bestell-Nr. 10 385 


621.315.592 
GRUNEWAID, H. & SCHWARZ, C.: 
Über die Stromleitung in Halbleitern. 


Nachrichtentechn. 3 (1953) H.4, S. 183 bis 
186, 4 Abb., 1 Tab. 


621.316.543 Bestell-Nr. 10 316 
PAGE, R. M., BRODZINSKY, A., u. ZIRM, 
R. R.: A microwave correlator. Proc. 
I. R. E.41 (1953) H.1, S. 128—131, 6 Abb. 


621.316.71.078:621— 526 

Bestell-Nr. 10 297 
DRENICK, R.: The principle of a Servo- 
type mechanism requiring variable ele- 
ments. Proc. I. R. E.41 (1953) H.3 S. 373 
bis 377, 1 Abb. 


621.316.726.029.5:621.317.361 

Bestell-Nr. 03 878 
Improvements in the NBS primary stan- 
dard of frequency. National Bur. of Stan- 
dards Techn. News Bull. 37 (1953) Nr. 1, 
S. 8—12, 7 Abb. 


621.316.87 Bestell-Nr. 10 270 
KOERNER, L. F.: Oven control with ther- 
mistors. Bell’ db. „Rec. 317 (1953) H.3, 


ea115_ 1187, 2 ADD. 


621.319.55 Bestell-Nr. 10 286 
PRESSMAN, RALPH: How to design bi- 
stable multivibrators. Electronics 26 (1953) 
H.4, S. 164—168, 6 Abb. 


621.317 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.082:061.3 Bestell-Nr. 03 879 
Third conference on high-frequency mea- 
surements. Nat. Bur. Stand., Techn. News 
Bull. 37 (1953) H.3, S. 38—39. 


621.317.083.7:621.396.9 
Bestell-Nr. 10 269 


WHITEHEAD, E. D., & WALSH, J.: Radio 
telemetering. Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 
(1953) Teil III, H.64, S.45—56, 13 Abb. 


621.317.31:621.317.39.089.6 

Bestell-Nr. 10 311 
MEAHL, H. R., & ALLEN, €. C.: Calibra- 
ting ammeters above 100 mc. Proc. I.R.E. 
41 (1953) H.1, S. 152—159, 8 Abb. 


II 


621.317.336 Bestell-Nr. 10 516 
COMTE, GEORGES, & PONTHUS, AN- 
DRE: Determination des impedances ca- 
racteristiques locale et moyenne des 
cäbles coaxiaux ä l’aide du signal eEche- 
lon-unite. Cables & Transmission 7 (1953) 
H.2, S. 97”—121, 38. Abb., 1 Tab. 


621.317.36 Bestell-Nr. 10 517 
CLARKE, KENNETH K.: Wien bridge 
oscillator design. Proc. I. R. E. 41 (1953) 
H.2, S. 246—249, 3 Abb. 


621.317.37 Bestell-Nr. 10 310 
DENECKE, W.: Phasenmeßverfahren in 
der Niederfrequenztechnik. ATM 1953, 
Lfg. 206, S. 51—54, V 3631—1, 10 Abb. 


621.317.37 Bestell-Nr. 10 518 
FEGERT, HEINRICH: Phasenmeßbrücke 
zum Messen und Sichtbarmachen von 
Phasenverzerrungen bei Fernsehgeräten 
(Phasograph). Nachrichtentechn. 3 (1953) 
H.3, S. 111—115, 13 Abb. 


621.317.37.083.7 Bestell-Nr. 10 374 
BENSON, F. A.: Phase-angle measure- 
ments. A note on the accuracy of the vari- 
ous methods. Wirel. Wild. 59 (1953) H.4, 
S. 157, 2 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 10 284 
HYLAS, A. E., & TYMINSKI, W. V.: Uhf 
grid-dip meter. Elektronics 26 (1953) H.4, 
S. 175—177, 8 Abb. 


621.317.7.:621.317.341 Bestell-Nr. 10 387 
QUECK, ULRICH: Ein Dämpfungsmeß- 
gerät für Hochfrequenzkabel im Bereich 
von 40kHz bis 20 MHz. Nachrichten- 
techn. 3 (1953) H.4, S. 176—179, 9 Abb,, 
1 Tab. 


621.317.7:621.397.62 Bestell-Nr. 10 519 
MITTELMANN, L. W.: Fernseh-Meß- 
gerät. Nachrichtentechn. 3 (1953) H.3, 
S. 116—120, 14 Abb. 


621.317.7.032.72 Bestell-Nr. 10 430 
DEUTSCH, J., & ZINKE, O.: Abschirmung 
von Meßräumen und Meßgeräten gegen 
elektromagnetische Felder. Frequenz 7 
(1953) H.4, S. 94—101, 15 Abb. 


621.317.715.082.6 Bestell-Nr. 10 305 
GEILING, LEONARD: Sur le probleme 
de l'adaptation d’un thermocouple a un 
galvanometre. Ann. Telecommun. 8 (1953) 
H.3, S. 103—112, 9 Abb. 


e' 

621.317.73.029.6:621.392.43 3 

Bestell-Nr. 10 264 

BLOCH, A., FISHER, F. J., & HUNT, G. J.: 

New equipment for impedance matching 

and measurement at very high fregencies. 

Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, 
H. 64, S. 93—99, 6 Abb. 


621.317.738.029.6:538.082 

Bestell-Nr. 10 323 
REGGIA, FRANK, & BEATTY, ROBERT 
W.: Characteristics of the magnetic atte- 
nuator at uhf. Proc. I. R. E.41 (1953) H.1, 
S. 93—100, 14 Abb., 1 Tab. 


621.317.756:621.392.26 Bestell-Nr. 03 880 
KLATTE, G.: Blinddämpfungsglieder für 
Hohlleitungsschaltungen. FTZ 6 (1953) H.2, 
S. 86—89, 7 Abb. 


621.318 
Magnete und Anwendung von 
Magnetismus 
621.318.22 Bestell-Nr. 10 363 


LUECK, L. B., & WETZEL, W. W. Pez 
formance of high-output magnetic tape, 
Electronics 26 (1953) H.3, S. 131—133, 
6 Abb. 


621.318.22:621.317.42 Bestell-Nr. 10 366 
ETTINGER, GEORGE M.: Butterfly curve 
tracer for magnetic materials. Electronics 
26 (1953) H.3, S. 119—121, 10 Abb. 


621.318.3 Bestell-Nr. 10 431 
KUHN, LUDWIG: Zur Theorie des magne- 
tischen Verstärkers mit freier Magneti- 
sierung. Frequenz 7 (1953) H.4, S.89 bis 
94, 11 Abb. 


621.318.3 Bestell-Nr. 10 417 
KAFKA, WILHELM: Der Magnetverstär- 
ker. Siemens Z.27 (1953) H.2, S. 62—73, 
32 Abb. 


621.383/384. 


Fotozellen, Fotoelektronik 
und Glimmlampen 


621.383.2 Bestell-Nr. 03 881 
MICHELSSEN, FRITZ: Zur Anfangsent- 
wicklung der Bleiglanz-, PbS-, PbSe- und 
PbTe-Infrarot-Photozellen und deren An- 


wendung. Frequenz 7 (1953) Nr.2, $.47 
bis 49. = 
621.383.27:535.242 Bestell-Nr. 10 360 


PLYMALE, W. S.: Recording photometeı 
provides log response. Electronics 26 
(1953) H.3, S. 143—145, 6 Abb. 
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621.384.622.2 
ERY,. D. W.::; 


Bestell-Nr. 10 393 
Der lineare Elektronen- 
Philips Techn. Rdsch. 14 
(1953) H.7, S. 193—205, 12 Abb. 
Die Erzeugung von Elektronen hoher 
ist auch für die Medizin sehr 
wichtig. Die Röntgenstrahlen ergeben 
wesentlich bessere Dosisverteilungen. 
Man erzielt dadurch bei der therapeu- 
tischen Anwendung größere Erfolge. Der 
Verfasser ist Spezialist auf dem Gebiet 
der Elektronenbeschleuniger und leitet die 
Abteilung für Allgemeine Physik des 
englischen Atomforschungsinstituts. 


621.385 
Röhrentechnik, Elektronenoptik 


621.385.032.3 Bestell-Nr. 03 882 
NERGAARD, L. S.: Studies of the oxide 
cathode. RCA Rev. 13 (1952) H.4, S. 464 
bis 545, 44 Abb. 


621.385.1.029.63 Bestell-Nr. 10 331 
MC CREARY, R. L, ARMSTRONG, W. J., 
U. MCNEES, S, G.: An axial-flow resna- 
tron for uhf. Proc. I. R. E. 41 (1953) H. 1, 
S. 42—46, 5 Abb., 1 Tab. 


621.385.1.029.6 Bestell-Nr. 10 332 
GARBUNY, M.: Theory of the reflex res- 
natron. Proc. I. R. E. 41 (1953) H.1, S. 37 
bis 42, 5 Abb., 1 Tab. 


621.385.1.032.3 Bestell-Nr. 03 883 
DE VORE, -HENRY B.: Photoconductivity 
study of activation of barium oxide. RCA 
Rev. 13 (1952) H.4, S. 453—463, 8 Abb. 


621.385.16:621.396.93 Bestell-Nr. 10 391 
ESPERSEN, G. A., & ARFIN, B.: Ein Ba- 
kensender-Magnetron für 3 cm Wellen- 
länge. Philips’Techn. Rdsch. 14 (1953), H. 7, 
S. 216—224, 11 Abb. Magnetron als pul- 
sierender Oszillator für Dezimeter- und 
Zentimeterwellen, geeignet für Bakenan- 
lagen. 


621.385.2:621.396.822 Bestell-Nr. 10 265 
FREMLIN, J. H.: Noise in thermionic 
valves. Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953), 
Teil III, H. 64, S. 91—92, 2 Abb. 


621.385.3:621.396.61.029.6 

Bestell-Nr. 10.336 
BENNET, W. P., & KAZANOWSKI, H. F.: 
One-kilowatt tetrode for uhf transmitters. 


Proc. I. R. E. 41 (1953) H.1, S.13--35, 
10 Abb., 1 Tab. 


621.385.3.029.6 Bestell-Nr. 10 330 
CHALBERG, H. W. A.: RF performance of 
a uhf triode. Proc. I. R. E. 41 (1953) Hi, 
S. 46—50, 9 Abb. 


621.385.3.029.6 Bestell-Nr. 10 329 
GIACOLETTO, L. J., & JOHNSON, H.: Uhf 
triode design in terms of operating para 
meters and electrode spacings. Proc. I. R. E. 
41 (1953) H.1, S. 51—58, 14 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 03 884 
DYALL, WET, FADNER, GERZSZMED: 
HARSH.: Development of an improved 
graphechon storage tube. RCA Rev. 13 
(1952) H.4, S. 546—557, 9 Abb. 


621.385.832:681.142 Bestell-Nr. 10 364 
HERGENROTHER, R. C., & LUFTMAN, 
A.S.: Single-gun storage tube writes, 
reads and erases. Electronics 26 (1953) H. 3, 
S. 126—130, 6 Abb. 


621.385.832:621.318.57 Bestell-Nr. 10 520 
The E 1 T decade counter tube, Electr. 
Appl. Bull. 14 (1953) Nr. 1/2, S. 13—25, 
17 Abb. 


621.385.832:621.396.664 

Bestell-Nr. 10 521 
The DM 70 and 71 tuning indicators. Electr. 
Appl. Bull. 14 (1953) Nr. 1/2, S. 1—11, 20 
Abb. 
Ber 
621.385.832 Bestell-Nr. 10 403 
STROOBANTS, P.: Definition et dimensions 
d'ecran. Television Pratique (1953) H. 94, 
S. 8—13, 10 Abb. 


621.385.833:621.396.619.029.6 
Bestell-Nr. 10 294 

CUCCIA, C.L.: Spiral-beam tube modula- 

tes 1kw at uhf. electronics 26 (1953) H.4, 


S. 130—134, 4 Abb. 


621.385.833:621.396.677.029.64 

Bestell-Nr. 10 522 
SPROSON, W.N.: The measurement of the 
performance of lenses. B.B.C. Quart. 8 
(1953) Nr.1, 5. 55—64, 14 Abb. 


621.385.842:539.16.08 Bestell-Nr. 10 523 
PECK, D. S.: Cold cathode counting tube. 
Bell Lab. Rec. 31 (April 1953) Nr. 4, S. 127 
bis 129, 4 Abb. 


Nr. 7, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON V 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.39:389.6 Bestell-Nr. 10 401 
GORET, ROGER.: La normalisation et les 
telecommunications. Ann. Telecommun. 8 
(1953) H. 1, S. 11—18, 2 Abb., 2 Tab. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 620 
LINVILL, JOHN G.: Network alignment 
technique. Proc. I. R. E. 41 (1953) H.2, 
S. 290—293, 7 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 524 
MEYERHOFF, ALAN A.: Fixed-length 
transmission lines as circuit elements. 


Proc. I. R. E. 41: (1953) H.2, S. 262-268, 
8 Abb. 


621.392.1.029.6 Bestell-Nr. 10 320 
SHARP, CE, & GOUBAU, G.: A uhf 
surface-wave transmission line. Proc. I.R. 
E. 41 (1953) H. 1, S. 107—109, 3 Abb. 


621.392.1.029.6 Bestell-Nr. 10 321 
ELLENWOOD, ROBERT C., & RYAN, WIL- 
LIAM E.: A uhf and microwave matching 
termination. Proc. I. R. E. 41 (1953) H.1, 
S. 104—107, 3 Abb. 


621.392.1.029.6 Bestell-Nr. 10 328 
HSU, H.: On transformations of linear 
active networks with applications at ultra- 
high frequencies. Proc. I. R.E. 41 (1953) 
H. 1, S. 59—67, 5 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 256 
PRESTON, G. W.: The lock-in performance 
of an afc circuit. Proc. I. R. E. 41 (1953) 
H.2, S. 249—251, 3 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 412 
RIETY, PAUL: Etude d’un circuit ante- 
resonnant electronique. Ann. Telecom- 
mun. 8 (1953) H.4, S. 113—122, 11 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 410 
ROBIN, LOUIS: Etude d'un signal, form& 
d’impulsions rectangulaires periodiques, 
superposees ä un bruit thermique. L'en- 
semble &tant Ecrete, recherche de l’&crötage 
optimum &ventuel. Ann. Telecommun. 8 
(1953) H.4, S. 127—130, 2 Abb. 


621.392.26 Bestell-Nr. 10 266 
BENSON F. A.: Waveguide attenuation 
and its correlation with surface roughness. 
Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, 
H. 64, S. 85—90, 7 Abb., 2 Tab. 


621.396 
Funktechnik 


621.396.1 Bestell-Nr. 10 422 
MARIQUE, JEAN: Reponse d'une serie de 
cicuits resonnants ä l’action d'une f. e. m. 
de frequence fonction lineaire du temps. 
Ann. Telecommun. 8 (1953) H.2, S.43 bis 
50, 5 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 03 888 
FORSYTH, P. A., CURRIE, B. W. & VAW- 
TER, F. E. — Scattering of 56-Mc/s radio 
waves from the lower ionosphere. Nature, 
Lond. 171 (1953) Nr. 4347, S. 352—353. 


621.396.11 Bestell-Nr. 03 889 
GIBBONS, J. J., SCHRAG, R. L. & WAY- 
NICK, A. H.: Long-delay ionospheric echoes 
at 150 kc/s. Nature, Lond, 171 (1953) Nr. 
4349, S. 444—445, 1 Abb. 


621.396.11.082 Bestell-Nr. 10 527 
CRAIN, C. M.: Measurement of troposphe- 
ric index-of-refraction fluctuations on pro- 
files. Proc. I. R. E. 41 (1953) H. 2, S. 284 bis 
290, 8 Abb. 


621.396.11:621.396.81 Bestell-Nr. 10 621 
RICE, S. O.: Statistical fluctuations of radio 
field strength far beyond the horizon. Proc. 
I. R. E. 41 (1953) H.2, S. 274—281, 5 Abb,., 
1 Tab. 


621.396.11: 538.566 Bestell-Nr. 10 263 
KITCHEN, F. A, PRESSEY, "Bu GesER 
TREMELLEN, K. W.: A review of present 
knowledge of the ionospheric propagation 
of very-low, low- and medium-frequency 
waves. Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) 
Teil III, H.64, S. 100—107, 4 Abb. 


621.396.11:621.317.373.029.5 

Bestell-Nr. 10 267 
PRESSEY, B. G., ASHWELL, G. E., u. FOW- 
LER, C. S.: The measurement of the phase 
velocity of ground-wave propagation at low 
frequencies over land path. Proc., Inst. 
Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, H.64, S. 
73—84, 10 Abb. 


621.396.11:538.566.3 Bestell-Nr. 10 268 
PIGGOTT, W. R.: The reflection and ab- 
sorption of radio waves in the ionosphere. 
Proc. Inst. Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, 
H 64, S. 61—72, 11 Abb., 2 Tab. . 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 312 
AMENT, W. S.: Toward a theory of reflec- 
tion by a rough surface. Proc. I. R. E. 41 
(1953) H. 1, S. 142 bis 146. 
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621.396.11 Bestell-Nr. 10 314 
ANDERSON, L. J., & GOSSARD, E. E.: 
Prediction of the nocturnal duct and its 
effect on uhf. Proc. I. R. E.41 (1953) H.1, 
S. 136—139, 6 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 315 
BULLINGTON, KENNETH: Radio trans- 
mission beyond the horizon in the 40- to 
4000 Mc band. Proc. I. R.E. 41 (1953) H. 1, 
S. 132—135, 5 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 404 
RIDER, G. C.: Some V.H.F. experiments 
upon the diffraction effect of hills. Mar- 
coni Rev.16 (1953) H.109, S. 96-106, 
7 Abb. 


621.396.43:621.396.5.029.6 

Bestell-Nr. 03 890 
SCHMIDT, K. O.: Der Stand der Entwick- 
lung von Richtfunkgeräten und der Planung 
von Richtfunkwerbindungen in der deut- 
schen Bundesrepublik. FTZ6 (1953) A.2, 
S. 51—58, 13 Abb. Aufgabengebiete der 
Richtfunktechnik. Stand der Entwicklung 
von Richtfunkgeräten. Planung von Weit- 
verkehrsverbindungen und Nahverbindun- 
gen; künftige Entwicklung. 


621.396.44 Bestell-Nr. 03 891 
The new uhf channels. Their channel limits, 
frequency of sound and picture carriers, 
and the equivalent wavelengths in inches. 
Radio-Electronics 24 (1953) H.1, S. 38. 


621.396.5(56) (496) Bestell-Nr. 03 892 
Radio-telephone developments in Turkey. 
Engng. 175 (1953) Nr. 4547, S. 358. 


621.396.662:621.318.134 

Bestell-Nr. 10 529 
SUCHTELEN, H, van: Tolerances and 
temperature coefficient of coils with fer- 
roxcube slugs. Electr. Appl. Bull. 14 (1953) 
Nr. 1/2, S. 27-32, 4 Abb., 2 Tab. 


621.396.667.078 Bestell-Nr. 10 295 
FIALKOW, A. D., u. GERST, IRVING: The 
maximum gain of an RC network. Proc. 
I.R.E.41 (1953) H.3, S. 393—395, 2 Abb. 


621.396.8:551.510.535 Bestell-Nr. 10 530 
PHILLIPS, G. J.: The influence of the io- 
nosphere on medium-wave broadcasting. 
B. B. C. Quart.8 (1953) Nr. 1, S. 40—54, 
6 Abb. 
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621.396.61 
Sender 


621.396.61:621.396.64 Bestell-Nr. 10 388 
KOTZ, G.: Steuerstufen für Rundfunksen- 
der. Nachrichtentechn. 3 (1953) H.4, S. 171 
bis 175, 12 Abb. 


621.396.61.029.6 Bestell-Nr. 10 325 
TYMINSKI, WALTER V.: A wide-band 
hybrid ring for uhf. Proc. I. R. E. 41 (1953) 
H.1, S. 81—87, 10 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 03 894 
GARNER, LOUIS E.: How to check your 
signal generator. Radio-Electronics 24 (1953) 
H.2, S. 46—47, 4 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 03 895 
MORRISSETTE, BRUCE.: Crystal markers 
for sweep generators. Radio-Electronics 24 
(1953)EE121,2521062.108,2110,112: 


621.396.61 Bestell-Nr. 03 896 
Radio buoy for "marking” whales. Engng. 
175 (1953) Nr. 4543, $. 255, 1 Abb. 


621.396.61:621.396.721(42) 

Bestell-Nr. 10 531 
BEVAN, P. A. T.:. The 100-kW ERP Sutton 
Coldfield television broadcasting station. 
Proc. I. R. E. 41 (1953) H.2, S. 196—218, 
31 Abb. 


621.396.61:621.396.44 Bestell-Nr. 10 274 
DE BUSKE, J. J.: The Ni carrier oscilla- 
tors. Bell Lab, Rec. 31 (1953) H. 2, S. 48 bis 
51, 5 Abb. 


621.396.61:621.385.832 Bestell-Nr. 10 275 
NORWOOD, C. W.: A symbol generator 
for cathode ray tubes. Bell Lab. Rec. 31 
(1953) H. 2, S. 41—47, 8 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10 298 
VILLARD, OSWALD G. & HOLMAN, 
FRANK S.: Electrically tuned RC oscilla- 
tor or amplifier. Proc. I. R. E. 41 (1953) 
H.3, S. 368—372, 10 Abb. 


621.396.61:621.317.341 Bestell-Nr. 10 306 
CAHEN, GILBERT, & LOEB, JULIEN: 
Calcul de l’amortissement dans les oscil- 
lateurs filtres. Ann. Telecommun. 8 (1953) 
H. 3, S. 97—101, 4 Abb. 


vu 


621.396.619 
Modulation 


621.396.619:621.396.933 

Bestell-Nr. 03 899 
ROESSLER, E.: Eine besondere Art von 
Impulsmodulation zur Übertragung von Ra- 
darbildern (Durchmusterung). FTZ 6 (1953) 
H.2, S. 78—79, 2 Abb. 


621.396.619:621.314.671.062 

Bestell-Nr. 10 532 
KALLMANN, HEINZ E.: Remodulation in 
electron multiplier cascades. Proc. I. R. E. 
H. 41 (1953) H. 2, S. 282—283, 2 Abb. 


621.396.62 
Empfänger 
621.396.621.57 Bestell-Nr. 03 901 


TURNER, R. P.: A transistor pre-amp. 
Radio-Electronics 24 (1953) H.2, S. 54. 


621.396.623 Bestell-Nr. 10 341 
SMITH, BOB H.: An investigation of the 
air chamber of horn type loudspeakers. 
J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 2, S. 305 
bis 312, 11 Abb. 


621.396.623 Bestell-Nr. 10 353 
MILES, JOHN W.: Transient loading of a 
baffled piston. J. Acoust. Soc. Amer. 25 
(1953) H.2, S. 200—203, 3 Abb. 


621.396.64 
Verstärker 


621.396.64:621—526 Bestell-Nr. 10 622 
LUFCY, C. W., SCHMID, A. E., & BARN- 
HART, P. W.: An improved magnetic 
servo amplifier. Electr. Engr. 72 (1953) 
Nr.4, S.308, 1 Abb. 


621.396.64:621.317.083.5 

Bestell-Nr. 10 533 
RITTENHOUSE, J. W.: Cathode-drift com- 
pensation in D—C amplifiers. Electr. Engr. 
72 (1953) Nr. 4, S. 299, 2 Abb. 


621.396.64.029.6 Bestell-Nr. 10 534 
MANSFELD, W.: Breitbandverstärker mit 
verstimmten Einzelkreisen. Nachrichten- 
techn. 3 (1953) H. 3, S. 131—135, 3 Abb,, 
2 Tab. 


621.396.64 Bestell-Nr. 03 902 
JORDAN, ROLAND: Dual-channel remote 
amplifier, Radio-Electronics 24 (1953) H.2, 
S. 586—59. 


VII 


621.396.64:621.315.59 Bestell-Nr. 03 903 | 


BRATTAIN, WALTER H. & BARDEEN, 
JOHN: Surface properties of Germanium. 
Bell Syst. techn. J. 32 (1953) Nr. 1, S. 141, 
20 Abb. 


621.396.64.029.6 
HORTONLETEL 
grounded-grid amplifier. Proc. I.R.E. 41 
(1953) H. 1, S. 73—79, 10 Abb., 1 Tab. 


Bestell-Nr. 10 326 


621.396.64 Bestell-Nr. 10 365 
STERLING, HOWARD T. & SOBEL, 
ALAN: Constant-current audio power am- 
plifiers. Electronics 26 (1953) H.3, S. 122 
bis 125, 3 Abb., 1 Tab. 


621.396.645 Bestell-Nr. 03 904 
Messungen an einer Wanderfeldröhre für 
10 Watt Leistung bei 15 cm Wellenlänge. 
FTZ 6 (1953) H. 2, S. 66—72, 8 Abb. 


621.396.645.331.062.13 Bestell-Nr. 10 319 
BRAUN, E. H.: Gain of electromagnetic 
horns. Proc. I.R.E. 41 (1953) H.1, S. 109 
bis 115, 7 Abb. 


621.396.645.37 Bestell-Nr. 10 395 
STOCKMAN, H.: Inherent feedback in trio- 
des. Wirel. Engr. 30 (1953) H.4, S. 94—96, 
2 Abb. 


621.396.645.6:778.534.4 

Bestell-Nr. 03 905 
ECKART, FR.: Der Sekundärelektronen- 
Vervielfacher in der Tonfilmtechnik. Bild 
und Ton 6 (1953) Nr. 1, S. 9—13, 13 Abb. 


621.394.646.5 Bestell-Nr. 03 906 
Precision transistor oscillator. National Bur. 
of Standards Techn. News Bull. 37 (1953) 
Nr. 2, S. 17—19, 2 Abb. 


621.396.67 
Antennen 


621.396.67 Bestell-Nr. 03 907 
BROWN, GEORGE H. & WOODWARD, 
O. M.: Experimentally determined radiation 
characteristics of conical and triangular 
antennas. RCA Rev, 13 (1952) H. 4, S. 425 
bis 452, 42 Abb. 


621.396.67.001.1 Bestell-Nr. 10 535 
JAKES, W. C.: A theoretical study of an 
antenna-reflector problem. Proc. I. R. E. 41 
(1953) H. 2, S. 272—274, 4 Abb. 
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51 Mathematik 


51:621.3 Bestell-Nr. 10 237 
FRÜHAUF, HANS: Über die Aufgaben der 
Mathematik im Dienste fortschrittlicher 
Ingenieurarbeit. Nachrichtentechn. 3 (1953) 
H.3, S. 101—104, 143, 2 Abb., 1Tab. 


330.145.63 Bestell-Nr. 10 409 
COLOMBO, SERGE: La fonction de Dirac 
et son utilisation en physique math&mati- 
que. Ann. Telecommun. 8 (1953) H. 4, 
S. 131—144, 6 Abb. 


53 Physik 


331.791:537.5 Bestell-Nr. 10 433 
NEUERT, H.: Gebräuchliche Typen von 
Zählrohren II. Zählrohre für Röntgen- und 
Y-Strahlung. ATM (1953) Ltg. 208 (J. 076-6), 
S. 107—108, 5 Abb., 1 Tab. 


335.322.1 i Bestell-Nr. 10 355 
GOURIET, G. G.: Spectrum equalization. 


Wirel. Engr. 30 (1953) H.5, S. 112-123, 
10 Abb. 
535.322.1 Bestell-Nr. 10 282 


- MALLING, LEONARD: Nuclear resonance 
‚spectrometer. Electronics 26 (1953) H.4, 
S. 184—187, 5 Abb. 


339.37 Bestell-Nr. 10 584 
BODO, ZALAN: Determination of quantum 
efficiency of luminescent powders by calo- 
rimetric measurement. Acta Physica 3 
(1953) H.1, S. 23—30, 3 Abb., 2 Tab. 


535.6 Bestell-Nr. 10 394 
HANLE, W.: Physikalische und chemische 
Wirkung energiereicher Strahlung. Angew. 
Chemie 65 (1953) H.9, S. 225—230, 6 Abb. 
1 Tab. 


537.226.32:537.246:621.315.616.9 

Bestell-Nr. 10 612 
WIEDER, H. H., KAUFMAN, SOL: Plastic 
electrets and their applications. Electr. 
Engng. 72 (1953) H.6, S. 511—514, 7 Abb,., 
1 Tab. 


337.333.1:537.383 Bestell-Nr. 10 415 
JANSENZEF GE IT ESZELOOSIESERZETINe 
velocity distribution of electrons of ther- 
minonic emitters under pulsed operation. 
Part. I. Apparatus and measuring techni- 
que. Philips Res. Rep. 8 (1953) H. 1, 
S. 21—34, 7 Abb. 


537.583:621.385.032.21 Bestell-Nr. 10 433 
WRIGHT, D. A.: A survey of present 
knowledge of thermionic emitters. Proc. 
Instn. Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, 
H. 65, S. 125—138, 1 Abb., 9 Tab. 


339.15:61 Bestell-Nr. 10 615 
HITCH, J. W.: Trends in detection and 
measurement of radioisotopes for medical 


purposes. Electr. Engng. 72 (1953) A. 6, 
S. 484—489, 10 Abb. 
539.4 Bestell-Nr. 10 582 


KALITZIN, NIKOLA ST.: Über eine neue 


Kerntheorie. Acta Physica 3 (1953) H.1, 
S. 45—53. 
539.4 Bestell-Nr. 10 583 


GASPAR, R., & KONYA, A.: Zur Theorie 
des HJ-Moleküls. Acta Physica 3 (1953) 
H. 1, S. 31—44, 5 Abb., 1 Tab. 


Bestell-Nr. 10 587 
Über die Dilatationsschwin- 
Acta Physica 3 


339.4 
MARX, G.: 
gungen der Atomkerne. 
(1953), Hr 1, 5.110. 


534 Akustik 


534:61 Bestell-Nr. 10 343 
CARSTENSEN, EDWIN L., & SCHWAN, 
HERMAN P.: Determination of the acoustic 
properties of blood and its components. 
J. Acoust. Soc. Amer.25 (1953) H.2, S. 
286—289, 8 Abb. 


534.321.9:616.8 Bestell-Nr. 10 344 
WALL, P. Dr LUCKER, ID, LERYFREIT & 
MOSBERG, W. H.: The use of high inten- 
sity ultrasound in experimental neurology. 
J. Acoust. Soc. Amer.25 (1953) H.2, S. 
281—285. 


Nr. 8, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON I 


534.321.9:61 Bestell-Nr. 10 345 
WILD, J. J., & REID, J. M.: The effects 
of biological tissues on 15-mc pulsed ultra- 
sound. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 2, 
S. 270—280, 8 Abb., 1 Tab. 


534.321.9 Bestell-Nr. 10 440 
RUST, HANS HEINRICH: Untersuchung 
zur Klärung chemischer Wirkungen des 
Ultraschalls. Angew. Chemie 65 (1953) 
H. 10, S. 249—252, 1 Abb. 


534.321.9:620.179.16 Bestell-Nr. 10 566 
WILLARD, G. W.: Ultrasonic waves mea- 
sure the elastic properties of polymers. 
Bell Lab. Rec. 31 (1953) H.5, S. 173—179, 
8 Abb. 


534.75 Bestell-Nr. 10 411 
VECKMANN, JEAN-LUCIEN & VAN 
WEYENBERGH, GEORGES: Essai d’expli- 
cation de l’audition supraliminaire et ana- 
lyse mathematique. Ann. Telecommun. 8 
(1953) H.4, S. 123—126, 4 Abb. 


534.83:681.116 Bestell-Nr. 10 436 
BLAQUIERE, M. AUGUSTIN: Effet du bruit 
de fond sur la frequence des auto-oscilla- 
teurs a lampes, Precision ultime des horlo- 
ges radioelectriques. Radioelectricite 8 
(1953) H. 31, S. 36—80, 36 Abb. 


54 Chemie 


54 Bestell-Nr. 10 211 
MALSCH, J., & DEHMELT, F. W.: Appa- 
ratur zum Ziehen von Einkristallen. Tele- 
iunken Ztg. 26 (1953) H.99, S. 121—122, 
3 Abb. 


620.1:669 Werkstoffe - Metallurgie 
620.113.2:658.562.6 Bestell-Nr. 10 414 
HAMAKER, H. C.: The efficiency of 
sequential sampling for attributes. Part 
I. Theory. Philips Res. Rep. 8 (1953) H.1, 
5. 35—46, 5 Abb., 1 Tab. 


621.3:621.3+61 

Elektrotechnik, Elektromedizin 
621.3.027 Bestell-Nr. 10 611 
SELBY, M. C.: Accurate radio-frequency 


microvoltages. Electr. Engng. 72 (1953) H. 6, 
S.515, 2 Abb. 


621.311/ Bestell-Nr. 10 197 
GRAUER, C. T.: Power supply for nuclear 


621.311:661.6 Bestell-Nr. 10427 
GRAUER, C., T.: Power supply for nuclear 


research laboratories. Electr. Engng. 72 
(1953) H.3, S. 212—218, 6 Abb. 


621.313—8:621.316.721 

Bestell-Nr. 10 613 
SCHULTZ, M. A.: Nuclear power plant 
control considerations. Electr. Engng. 72 
(1953) H.6, S. 505—509, 5 Abb. 


621.313.236.2 Bestell-Nr. 10 607 
RIAZ, M.: Transient analysis of the me- 
tadyne generator. Electr. Engng. 72 (1953) 
H.6, S. 541, 2 Abb. 


621.314 Bestell-Nr. 10 194 
HUDSON, A. C.: Design chart for a single- 
layer air-core transformer. Electr. Engng. 
72 (1953) H.3, S. 248—249, 2 Abb. 


621.314.57 Bestell-Nr. 10 598 
HERTWIG, H.: Self-excited two-phase 
thyratron inverter. Electr. Appl. Bull. 14 


(1953) H. 3/4, S. 54—58, 7 Abb. 


621.314.634 Bestell-Nr. 10 585 
SELENYI, P.: Ein einfacher Versuch über 
die Entstehung bzw. Verhinderung der 
Sperrwirkung bei dem Selengleichrichter. 
Acta Physica 3 (1953) H.1, S. 11—14. 


621.315.2:669.771 Bestell-Nr. 10 597 
BORCHARDT, HANS, & HOSSE, GUSTAV: 
Kabel mit gepreßten Aluminiummänteln. 
Siemens-Z. 27 (1953) H.4, S. 203—211, 16 
Abb., 1 Tab. 


621.315.212.028.4:621.3.018.75: 
621.317.336.6 Bestell-Nr. 10 276 
KADEN, HEINRICH: Über das Verhalten 
von Kabeln mit Wellenwiderstandsschwan- 
kungen bei Fernseh- und Meßimpulsen. 
(Fortsetzung äus Heft 3, S. 157—162). Arch. 
elektr. Übertr.7 (1953) H.4, S. 191—198, 
14 Abb. Ti 


621.315.59:621.314.63 Bestell-Nr. 10 563 
Transistorschaltungen. Radiotechn. 29 (1953) 
H.5, S. 162—167, 8 Abb., 1 Tab. 


621.315.59 Bestell-Nr. 10 604 
RUEDA, JULIO: Una nueva maravilla. EI 
transiströn. Radio FM Television Chassis, 


research laboratories. Electr. Engng. 72 Januar bis April 1953, Nr. 188, S. 4—13, 
(1953) H.3, S. 212—218, 6 Abb. 9 Abb. 
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621.315.59 


Bestell-Nr. 10 371 
 COBLENZ, ABRAHAM, & OWENS, 
HARRY L.: Transistors... theory and 


application. (I. Teil). Electronics 26 (1953) 
H.3, S. 98—102, 4 Abb. 


621.315.59 Bestell-Nr. 10 384 
DUMMER, G. W. A.: Components for 
transistors. Wirel. Wld. 59 (1953) H.5, 


S. 196—199, 2 Abb. 


621.315.59 Bestell-Nr. 10 382 
RODDAM, THOMAS: Transistors. 4 — 
introduction to the junction transistor. 
Wirel Wild. 59 (1953) H.5, S.205—210, 
10 Abb. 

621.315.614.61/5 Bestell-Nr. 10 279 


CALLINAN, T. D.: Electrical properties 
of the inorganic papers. Electr. Engng. 72 
(1953) H.5, S. 441—443, 6 Abb., 2 Tab, 


621.315.616.9 Bestell-Nr. 10 280 
COLE, G. H.: Grain-oriented iron-silicon 
alloys. Electr. Engng. 72 (1953) H.5, S. 411 
bis 416, 8 Abb., 3 Tab. 


621.317:621.317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.335.3:548.0:53 Bestell-Nr. 10 277 
HAFNER, ERICH: Über die Bestimmung 
der Dielektrizitätskonstanten von optisch 
einachsigen Kristallen aus dem Eigenwert- 
spektrum kreiszylindrischer Hohlraumre- 
sonatoren. Arch. elektr. Übertr. 7 (1953) 
H.4, S. 181—190, 12 Abb. 


621.317.365 Bestell-Nr. 10 550 


' MARTIN, JOHN R., & SCHUNEMANN, 


CARL F.: Measuring wavelength in milli- 
meters. Electronics 26 (1953) H.5, S. 184 
bis 187, 5 Abb., 1 Tab. 


621.317.7 Bestell-Nr. 10 609 
FELTON, E. R.: The electric system relia- 
bility required in petroleum refining. Electr, 


 Engng. 72 (1953) H.6, S. 522—524, 3 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr, 10 434 
MOREELS, L.: Nous construisons Lampe- 
metre no. 10491. Radio-Revue 5 (1953) 
H 6, S. 256—261, 8 Abb, 


621.317.7:621.396.93 Bestell-Nr. 10 556 
ALMAN, JAMES: Pressure recorder for 
rocket motor studies. Electronics 26 (1953) 


- H.5,-8. 146—147, 3 Abb, 


Nr. 8, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


621.317.7:621.395.44 Bestell-Nr. 10 565 
MAY, A. S.: Test equipment for the TD-2. 
Bell Lab. Rec. 31 (1953) H5, S. 187—192, 
6 Abb. 


621.317.73 Bestell-Nr. 10 552 
PRICHARD, A. C., & BERNSTEIN, M.: 
Crystal impedance meters replace test sets. 


Electronics 26 (1953) H.5, S. 176—180, 
8 Abb. 
621.317.76 Bestell-Nr. 10 567 


HUBEL, FRANZ: Selbsttätiger Frequenz- 
messer für sehr niedrige Frequenzen. Nach- 
richtentechn. 3 (1953) H. 5, S. 222—225, 
11 Abb. 


621.318 Magnete 


621.318.134:621.317.4 Bestell-Nr. 10 432 
BURGT, C. M. van der, GEVERS, M,., & 
WIJN, H. P. J.: Meßmethoden zur Bestim- 
mung einiger magnetischer Eigenschaften 
von _Ferroxcube - Werkstoffen. Philips 
Techn. Rdsch. 14 (1953) H8, S. 243—255, 
9 Abb. 


621.318.22 Bestell-Nr. 10 596 
KORNETZKI, MAX: Ferrit-Kerne für die 
Nachrichtentechnik. Siemens-Z. 27 (1953) 


H.4, S, 212—218, 7 Abb., 2 Tab. 


621.318.323.2 Bestell-Nr. 10 424 
HUDSON, A. C.: Design chart for a single- 
layer air-core transformer. Electr. Engng. 
72 (1953) H.3, S. 248—249, 2 Abb. 


621.318.4 Bestell-Nr. 10 543 
MOSTAFA, ABD EL-SAMIE: Determination 
of voltage, current, and magnetic field 
distributions together with the self-capa- 
citance, inductance and HF resistance of 
single-layer coils. Proc. I, R. E. 14 (1953) 
H.4, S. 537—547, 14 Abb., 4 Tab. 


621.318.5:621— 233 Bestell-Nr. 10 241 
KENNEDY, K. K.: Relay vibration studies, 
Bell Lab. Rec. 31 (April 1953) Nr. 4, S. 141 
bis 146, 6 Abb. 


621.319.4 Bestell-Nr. 10 432 
KORNETZKI, MAX: Die Nichtlinearität von 
Titanatkondensatoren. Frequenz 7 (1953) 
H.5, S. 121—127, 6 Abb., 1 Tab. 


621.319.51 Bestell-Nr. 10 217 
ROTHE, H., DAHLKE, W., & SCHUBERT, 
J.: Messung der Konstanten des Funkel- 
effekts. Telefunken Ztg.26 (1953) FH. 99, 
S. 77—84, .10 Abb., 2 Tab, 


III 


621.32 Bestell-Nr. 10 616 
REEB, O.: Lichttechnische Maßgrößen und 
Einheiten. ATM, Lfig.209, Juni 1953, 
V 401—1, S. 123—126, 3 Abb. 


621.383/384 Fotozellen 


621.38 Bestell-Nr. 10 570 
ZEIBIG, HORST: Schaltprobleme des elek- 
tronischen Reglers. Nachrichtentechn. 3 
(1953) H.5, S. 201—204, 10 Abb. 


621.383.9:621.317.39 Bestell-Nr. 10 367 
SAMPSON, E. S.: Photoelectric width gage 
for hot-strip steel mills. Electronics 26 
(1953) H.3, S. 114—118, 7 Abb. 


621.385:620.19:534.1/4 Bestell-Nr. 10 205 
EAGLESFIELD, C. C.: Vibration test for 


valves. Wirel. Engr. 30 (1953) H.3, S.57 
bis. 60, 4 Abb. 

621.385 Bestell-Nr. 10 562 
Neue stromsparende . Batterieröhren II. 


Mischheptode DK 96, Endpentode DL 96. 


Radiotechn. 29 (1953) H. 5, S. 168—171, 
9 Abb. 
621.385 Bestell-Nr. 10 608 


BOUNDS, A. M., & HAMBLETON, P. N.: 
The nickel-base indirectly heated oxide 
cathode. Electr. Engng. 72 (1953) H.6, 
S. 536—540, 4 Abb., 2 Tab. 


621.385.1 Bestell-Nr. 10 299 
LEVY, IRVING E.: The effect of impurity 
migrations on thermionic emission from 
oxide cathodes. Proc. I. R.E.41 (1953) H 3, 
S. 365—368, 2 Abb., 4 Tab. 


621.385.1.029.6:621.396.645 

Bestell-Nr. 10 436 
ROGERS, D. C.: The travelling-wave tube 
as output amplifier in centimetre-wave 
radio links. Proc. Instn. Electr. Engrs. 100 
(1953) Teil III, H.65, S. 151—156, 10 Abb. 


621.385.2:621.397.62 Bestell-Nr. 10 577 
WHALLEY, WILFRIED B., MASUCCI 
CARMINE, & SALZ, NORMAN P.: The 
germanium diode as video detector. Proc. 
I. R.E.41 (1953) H.5, S. 638—644, 20 Abb. 


621.385.33.026.445.032.42.032.461 

Bestell-Nr. 10 434 
DORGELO, E. G.: Hochleistungssende- 
röhren mit Kathode aus thoriertem 
Wolfram. Philips‘ Techn. Rdsch. 14 (1953) 
H.8, S. 225—234, 9 Abb., 3 Tab. 


621.385.38 Bestell-Nr. 10 370 
YATES, CHARLES CG.: Free-wheeling 
thyratrons cut autopilot weight. Electronics 
26 (1953) H.3, S. 103—105, 5 Abb. 


621.385.5 Bestell-Nr. 10599 
TYSSEN, P. J.: The EL 84 power pentode. 
Electr. Appl. Bull. 14 (1953) H.3/4, S. 40 
bis 53, 20 Abb., 1 Tab. 


621.385.831.029.61 Bestell-Nr. 10 578 
NORDSIECK, A.: Theory of the large 
signal behavior of traveling wave ampli- 
fiers. Proc. I. R.E. 41 (1953) H.5, S. 630 bis 
637, 7 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 10 283 
OSTROWSKI, R. E.: Production-line gas 
test for picture tubes. Electronics 26 (1953) 
H.4, S. 178—179, 6 Abb. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.392.5:621.318.7 Bestell-Nr. 03 886 
HAASE, K. H.: Ein systematischer Rech- 
nungsgang bei der Realisierung von Be- 
triebsparameterfiltern. Frequenz 6 (1952) 
H. 12, S. 363—368, 7 (1953) Nr. 1 S. 8—14, 
6 Abb. 


621.392.5.072.7 Bestell-Nr. 10 524 
YU, Y. P.: A highly stable variable time- 
delay system. Proc. I.R.E. 41 (1953) H.2, 
S. 228—235, 11 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10 271 
POMEROY, A. F.: Improved contact flan- 
ges for waveguides. Bell Lab. Rec. 31 (1955 
H.3, S. 104—110, 6 Abb. 


621.392.5.072.7 Bestell-Nr. 10 281 
CARLEY, WILLIAMS S.,, & SEYMOUR, 
EDWARD F.: High-impedance artificial 


delay lines. electronics 26 (1953) H. 4, 
S. 188—194, 10 Abb. 


621.392.5.012.8 Bestell-Nr. 10 301 
MILLER, S. E., & BECK, A. C.: Low-loss 
waveguide transmission. Proc. I. R. E. 41 
(1953) H. 3, S. 348—358, 24 Abb. 
621.392.51:621.396.611.4 

Bestell-Nr. 10 525 
MUMFORD, W. W.: The optimum piston 
position for wide-band coaxial to wave- 
guide transducers. Proc. I. R. E. 41 92 
H.2, S. 256—261, 9 Abb. 
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621.392.5 Bestell-Nr. 10 361 
DOELZ, M. L., & HATHAWAY, J. C.: How 
to use mechanical i-f filters. Electronics 26 
(1953) H.3, S. 138—142, 10 Abb., 1 Tab. 


621.392.51:621.396.611.4:537.228.1 

Bestell-Nr. 10 342 
CAMP, LEON: Broad band directional 
barium titanate transducers. J. Acoust. Soc. 
Amer. 25 (1953) H.2, S. 297—301, 15 Abb. 
2 Tab. 


621.395.614:621.317.089.6 

Bestell-Nr. 10 309 
BEERWALD, PAUL: Eine Methode zum 
Eichen von Körperschallmikrofonen. ATM 
1953, Lfg. 206, S. 55—56, V 375—3, 1 Abb. 


621.395.623.34:534.861.1/2 

Bestell-Nr. 10 526 
GILFORD, C. L. S.: Membrane round ab- 
sorbers and their application to broadca- 
sting studios. BBC Quarterly 7 (1953) H. 4, 
S. 246—256, 8 Abb. 


621.395.625.3:621.396.8 

Bestell-Nr. 03 887 
JESCHKE, JOHANNES: Der Kopiereffekt 
bei Magnettonbändern und eine Möglich- 
keit seiner Beseitigung. Wiss. Ann. 2 (1953) 
H.2, S. 105—113, 10 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 10 392 
SNEL, D. A.: Geräte für magnetische Ton- 
aufzeichnung. Philips Techn. Rdsch. 14 (1953) 
H.7, S. 206—216, 8 Abb. Prinzip der ma- 
gnetischen Tonaufzeichnung, Behandlung 
der Aufzeichnung mit HF-Vormagnetie- 
sierungsfeld, Bandgeschwindigkeit und Be- 
schreibung zweier Magnetbandgeräte von 
Philips. 


621.392.5 Vierpole 


621.392.5 Bestell-Nr. 10 593 
BELL, D. A.: Wiener’s theory of linear fil- 
tering. Wirel. Engr. 30 (1953) H.6, S. 136 
bis 142, 2 Abb. 


621.392.5:621.318.4.002.2.029.6 

Bestell-Nr. 10 438 
SIMON, J. C., & BROUSSAUD, G.: Les 
filtres passe-bande en hyperfrequence. 
Radioelectricite 8 (1953) H.31, S. 3—19, 
22 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10 544 
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don. B 66 (1953) B Nr. 401, S. 368—370, 
2 Abb. 


534.231 Bestell-Nr. 10 668 
HARZARD, DONALD M.: Aircraft engine 
noise control as viewed by the engine 
manufacturer. J. Acoust. Soc. Amer. 25 
(1953) H. 3, S. 412—416, 7 Abb. 


534.231:621.438 Bestell-Nr. 10 664 
WELLS, R. J. & CROCKER, B. E.: Sound 
radiation patterns of gas turbine exhaust 
stacks. J. Acoust. Soc. Amer 25 (1953) H. 3, 
S. 433—437, 9 Abb. ] 


534.231 Bestell-Nr. 10 647 
MEDWIN, HERMAN, u. RUDNICK, ISA- 
DORE: Surface and volume sources of 
vorticity in acoustic fields. J. Acoust. Soc." 
Amer. 25 (1953) H. 3, S. 538—540. ’ 


De | 
534.321.9:541.13 Bestell-Nr. 10 662 
YEAGER, ERNEST & HOVORKA, FRANK: 
Ultrasonic waves and electrochemistry. 
I. A survey of the electrochemical appli- 
cations of ultrasonic waves. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, S. 443—45 
5 Abb. 


 534.6:534.88 


 534.612:534.231 


Amer. 25 (1953) H. 3, S. 566-570. 


534.615 


Bestell-Nr. 10702 
MOLES, A.: Quelques indications sur 
l’equipement d'un laboratoire de mesures 
acoustiques. Rev. du son (1953) Juli— 
August, H. 4—5, S. 151—153, 7 Abb. 


Bestell-Nr. 10 642 
ECKART, CARL: The scattering of sound 
from the sea surface. J. Acoust. Soc. 


534.614:534.22 Bestell-Nr. 3926 
KLUMB, H., ROBENS, E. & SCHOLZ, O. — 
Überschallgeschwindigkeiten im Hoch- 
vakuum. Naturwiss. 40 (1953) H. 6, S. 
196—197. 


Bestell-Nr. 10 675 
GIERKE, H.E. von: Physical characteristics 


“of noise sources. J. Acoust. Soc. Amer. 25 


534.615 


(1953) H. 3, S. 367—378, 16 Abb. 


534.615:621.438 Bestell-Nr. 10 674 
VENEKLASEN, PAUL S.: Noise characte- 
ristics of pulse-jet engines. J. Acoust. Soc. 
Amer. 25 (1953) H. 3, S. 378—380, 8 Abb. 


Bestell-Nr. 10 673 
EINBBARD, H. H., u. LASSITER, L. W:: 
Experimental studies of jet noise. J. Acoust. 


Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, S.. 381—384, 
8 Abb. E 
534.615 Bestell-Nr. 10 672 


POWELL, ALAN: The noise of choked jets. 


=J. Acoust Soc, Amer. 25 (1953) H. 3, S. 
 .385—389, 6 Abb. 


Bestell-Nr. 10 671 
OSMAN, K.: On noise of 


534.615 
MAWARDI, 


 aerodynamic origin. J. Acoust. Soc. Amer. 


# 


S 
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25 (1953) H. 3, S. 389—395, 8 Abb. 


534.76 Bestell-Nr. 10 737 
BERNHART, JOSE: Le spectacle de ster&o- 
phonie et d’illumination sur la fagade du 
chäteau et dans les jardins du chäteau de 
Versailles. Rev. du son (1953) Juni, H. 3, 
S! 116—119, 3 Abb. 


534.8.08 Bestell-Nr. 10 736 
MOLES, A.: Quelques indications sur l’E- 
quipement d'un laboratoire de mesures 
acoustiques. Rev. du son (1953) Juni, A. 3, 
S. 123-—126, 4 Abb. 


=» 
Er 


Er 


334.81 :681.816.61 ‚Bestell-Nr. 10 680 
KARAJAN, WOLFGANG von: Zur Kritik 
der elektronischen Orgel. Radiotechn. 29 
(1953) H. 6, S. 209—212. 


334.83:621.317.083 Bestell-Nr. 3927 
MEISTER, F. J. & RUHRBERG, W. — Mes- 
sung der Verkehrslautstärke in einer Groß- 
stadt. Z. VDI 95 (1053) Nr. 13, S. 373—376. 


Bestell-Nr. 3928 
Sound absorption of installed acoustic 
materials. Nat. Bur. Stand. Techn. News 
Bull. 37 (1953) Nr. 4, S. 54—55. 2 Abb. 


534.845:621.397.611.2.062 

Bestell-Nr. 10 731 
VENZKE, GÜNTER: Untersuchungen an 
Schallschluckanordnungen für Fernseh- 
studios. NWDR Techn. Hausmitt. 5 (1953) 
H. 3/4, S. 41—46, 9 Abb., 1 Tab. 


334.833 


334.845.1:54. Bestell-Nr. 10 644 
WADA,YASAKU, u. SHIMBO, SOTOSHI: 
The absorption of ultrasonic waves in 
benzene solutions of methyl metracrylate 
in different polymerization stages. J. 
Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, S. 
549—552, 4 Abb., 3 Tab. 


334.845.1 Bestell-Nr. 10 643 
EPSTEIN, PAUL S. & CARTHART, RI- 
CHARD R.: The absorption of sound in 
suspensions and emulsions. I. Water fog 
in air. J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, 
Ss. 553—565, 2 Abb., 4 Tab. 


534.852:681.846.7 Bestell-Nr. 10 756 
EADIE, DONALD: EDVAC (Electronic Dis- 
crete Variable Computer) drum memory 
phase system of magnetic recording. 
Electr. Engng. 72 (1953) H. 7, S. 590—595, 
6 Abb. 


334.861 Bestell-Nr. 3929 
MEIER, OTTO W. — Der Aufzeichnungs- 
vorgang beim Magnettonverfahren. Bild 
u. Ton 6 (1953) H.5, S. 134—138, 17 Abb. 


534.861 Bestell-Nr. 3930 
SCHOTTLER, G. — Von der akustischen 
Schalldose zum elektrischen Tontaster, 


Feinwerktechn. 57 (1953) Nr. 2, S. 42—45. 


534.861.1 Bestell-Nr. 10 687° 
BERNHART, JOSE‘: Points de vue sur la 
technique moderne de prise de son. Rev. du 
son (1953) April, H. 1, S. 16—19. 


IIT 


534.862:621.395.625.3 Bestell-Nr. 10 772 
MANKIN, ARTHUR H.: Improving respon- 
se of magnetic playback heads. Electro- 
nics 26 (1953) H. 7, S. 150—151, 3 Abb. 


534.862.3:535.41 Bestell-Nr. 10 798 
AXON, P. E. & GEDDES, W.K.W.: The 
calibration of disc recordings by light- 
pattern measurements. Proc. Instn. Electr. 
Engrs. 100 (1953) Teil III, H. 66, S. 217—227, 
17 Abb., 1 Tab. 


534.862.792.04 Bestell-Nr. 10 780 
KLUTH, BRUNO: Automatische Steuerung 
tonfrequenter Vorgänge. Nachrichtentechn. 3 
(1953) H. 7, S. 321—324, 7 Abb. 


534.88:681.84.081.083 Bestell-Nr. 10 699 
SOULE, C.: Le contröle electro-acoustique 
au cinema. Rev. du son (1953) Juli—August, 
H. 4—5, S. 171—174, 10 Abb. 


934.88:621.438 Bestell-Nr. 10 666 
HARDY, HOWARD C.: Noise control mea- 
sures for jet engine test installations. 
J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, S. 
423—428, 10 Abb., 2 Tab. 


621.3 
Elektrotechnik und Elektromedizin 


621.3:658.51:537.313 Bestell-Nr. 10 685 
FRÜHAUF, H.: Über das Matrizenkalkül 
und die Anwendung „normierter Größen“ 
in der Elektrotechnik. Nachrichtentechn. 3 
(1953) H. 6, S. 263—268, 9 Abb. 


621.3.015.54 Bestell-Nr. 10 757 
LISTER, C. A.: Arcinq time of high-voltage 


air-break contactors. Electr. Engng. 72 
(1953) H. 7, S. 589, 1 Abb. 
621.3.018.75 Bestell-Nr. 10 650 


ANDERSON, NEAL S.: Longitudinal ma- 
gneto-hydrodynamic waves. J. Acoust. Soc. 
Amer. 25 (1953) H. 3, S. 529—532, 4 Abb,., 
1 Tab. 


621.3.082.73 Bestell-Nr. 10 786 
BUEHLER, E.: Growing quartz crystals. 
Bell. Lab. Rec. 31 (1953) H. 7, S. 241—246, 
6 Abb. 


621.313 Bestell-Nr. 10 764 
BIGBEE, JOHN H: Regulated power-supply 
blocks. Electronics 26 (1953) H. 7, S. 176 
bis 177, 5 Abb. 


621.3.018.75 Bestell-Nr. 10651 
ANDERSON, D. V. & BARNES, C.: The 
despersion of a pulse propagates through 
a cylindrical tube. J Acoust Soc. Amer. 25 
(1953) H. 3, S. 525—528, 4 Abb. 


621.3.082.4 Bestell-Nr. 10 648 
STRASBERG, M.: The pulsation frequency 
of nonspherical qas bubbles in liquids. 
J. Acoust. Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, 
S. 536—537, 1 Abb., 2 Tab. 


621.313 Bestell-Nr. 10 753 
BURNETT, J. H.: Fast — response high- 
current thyrathron power supplies for in- 
ductive loads. Elecir. Engng. 72 (1953) H. 7, 3 
S. 627—630, 10 Abb., 1 Tab. 
621.314.3:621.318.42:621.318.3 

Bestell-Nr. 10 758° 
JOHNSON, W. C.: The magnetic amplifier. 
Electr. Engng. 72 (1953) H. 7, S. 583—588, 
13 Abb. 


621.314.3:621.318.42:621.318.3 

Bestell-Nr. 10 760. 
GEYGER, W. A.: Magnetic amplifier tran-. 
sient analyzer. Electronics 26 (1953) H. Mr 
S. 189—191, 4 Abb. 


621.314.5 Bestell-Nr. 10 770 
HOWARD, R. C., SAVANT, C. J., & NEIS- 
WANDER, R. S.: Linear-to-logarithmic vol- 
tage vonverter. Electronics 26 (1953) H. 7, 
S. 156—157, 4 Abb., 1 Tab. 


621.314.634 Bestell-Nr. 3931 
SELENYI, P.: — Ein einfacher Versuch über 
die Entstehung bzw. Verhinderung der 
Sperrwirkung bei dem Selengleichrichter. 
Acla Physica Hungaricae 3 (1953) H. 14 
Ss. 11—14. 


621.315.2 Bestell-Nr. 10 790 
LORRIN, J.: Essais aux tres hautes fre- 
quences des longueurs de fabrication de 
lignes coaxiales. Cables et Transm. 7 (1953) 
H. 3, S. 218—241, 26 Abb. 


621.315.59:621.394.646.5 
Bestell-Nr. 10 710, 
OEMICHEN, J.-P.: Les transitors. D’ampli- 
ficateurs B. F. a un et plusieurs u 
Toute la radio (1953) Juli-August, H. 177, 
S. 217—221, 13 Abb. 3 
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_ McDONALD, F. J.: 


- 621.317.7 


A low-frequenzy ionophere recorder. Nat. 


Meßtechnik, Meßgeräte 
621.317.083 Bestell-Nr. 10 709 


= GOHN, G. R.: Measuring changes in length 
_ to one part in a million. Bell Lab. Rec. 31 


(1953) H. 6, S. 201—204, 4 Abb. 


— 621.317.34:621.396.8 Bestell-Nr. 10 729 


BELGER, ERNST: Über die Messung und 
Bewertung von Störgeräuschen. NWDR 
Techn. Hausmitt. 5 (1953) H. 3/4, S. 51-59, 
9 Abb. 


621.317.336:621.317.342 

Bestell-Nr. 10 631 
HANSEN, JULIAN E.: Audio impedance 
and phase-angle meter. Electronics 26 (1953) 
H. 6, S. 172—173, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 3933 
A Fourier analyzer. 
Rev. sci. Insirum. 24 (1953) H. 4, S. 272 bis 
276, 10 Abb. 


621.317.35:517.512.2 


621.317.361.029.5 Bestell-Nr. 10 653 
MOON, PARRY: A scale for specifying 
frequenzy levels in octaves and semitones. 
Vs Adoust.. Soc. Amer. ‚25 (1953) H. 3, 
S. 506—515, 2 Abb., 10 Tab. 


621.317.7:53.082.722.55 

Bestell-Nr. 10 750 
JEUDON, ANDRE’: Une balance &lectro- 
nique ultra-rapide. Ann. Telecommun. 8 
(1953) H. 6, S. 190—196, 17 Abb. 


Bestell-Nr. 3934 


Bur. Stand. Techn. News Bull. 37 (1953) 
Nr. 4, S. 60—62, 3 Abb. 


621.317.725 Bestell-Nr. 10 789 
LIMANN, OTTO: Röhren-Spannungsmes- 
ser. Diodenvoltmeter. ATM Lig. 210 (1953) 
S. 147—150, 11 Abb., V 8246—2. 


621.317.725 Bestell-Nr. 10 788 
LIMANN, OTTO: Röhren-Spannungsmes- 
ser. Diodenvoltmeter. ATM Lig. 210 (1953) 
S. 161—164, 13 Abb. 


- 621.317.728:621.319.5 Bestell-Nr. 10 694 


TOROK, T.: Low-voltage spark generator 
for spectrographic analysis. Acta Technica 
Hungaricae 6 (1953) H. 3—4, S. 429—442, 
6 Abb., 2 Tab. 


621.317.755 Bestell-Nr. 10 686 
ECKART, WOLFRAM: Impulsoszillograph. 
Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 6, S. 250—257, 
24 Abb. 


621.318 Magnete und 
Anwendung von Magnetismus 


621.318.22 Bestell-Nr. 10 711 
FAHLENBRACH, H.: Oxydische Dauer- 
magnete mit magnetischer Vorzugsrichtung. 
ETZ-A 74 (1953) H. 13, S. 388—389, 6 Abb. 


621.318.3 Bestell-Nr. 10 634 
ATTURA, GEORGE M.: Magnetic amplifier 
with reset control. Electronics 26 (1953) 
H. 6, S. 161—163, 3 Abb. 


621.383/384 
Fotozellen, Fotoelektronik 
und Glimmlampen 


621.383.27 Bestell-Nr. 3937 
CHAGNON, P., ZERNOW, L. & MADAN- 
SKY, L. — A mixer for a system of phote- 
multipliers. Rev. sci Instrum, 24 (1953) H. 4, 
S. 326, 1 Abb: 


621.385.011 Bestell-Nr. 10 688 
Determination de la capacite reelle d’entree 
d’un tube amplificateur. Rev. du son (1953) 
ADpEileHls.1, S.-15,.1e Tab. 


621.385.1.018.7 Bestell-Nr. 10 683 
SCHNEIDER, HORST: Zur Untersuchung 
der Feinstruktur von Röhrenkennlinien, 
Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 6, S. 274—279, 
8 Abb. 


621.385.17:621.396.615.142.2 

Bestell-Nr. 10 679 
BENNETOT, M.-de: La recherche experi- 
mentale de l’ordre d’oscillation et du fac- 
teur de rassemblement cinematique d'un 
klystron reflex. Ann. Radioelectricite 8 
(1953) FH. 32, S. 103—110, 11 Abb. 


621.385.83:537.533.7 Bestell-Nr. 10 678 
BARBIER, Marcel: Calcul pratique des 
aberrations du troisieme ordre dans les 
systemes centres de l'optigque &lectronique. 
Ann. Radioelectricite 8 (1953) H. 32, S. 111 
bis 133, 9 Abb. 


621.385.832 Bestell-Nr. 10 752 
A line-output transformer for scanning 
wide-angle picture tubes at an E.H.T. of 
14 kV. Philips Matronics (Oktober 1952) 
H. 1, S. 5—11, 12 Abb. 
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621.385.832:621.392.5 Bestell-Nr. 3938 
BERNSTEIN, FRANCOIS: Sur une corre- 
spondance entre lentilles electroniques et 
quadripöles electriques. C.R. Acad. Sci,, 
Paris 236 (1953) Nr. 21, S. 2047— 2049. 


621.385.833 Bestell-Nr. 10 776 
ROBERTS, F., YOUNG, J. Z., & CAUSLEY, 
D.: Flying-spot microscope. Electronics 26 
(1953) H. 7, S. 137—139, 6 Abb. 


Fernmeldetechnik 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 398 
STORCH, LEO.: Note on a network theo- 
rem. Wirel. Engr. 30 (1953) H.4, S. 77—81, 
6 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 549 
SAVANT, C. J.: How to design notch 
networks. Electronics 26 (1953) H.5, 
Ss. 188—191, 6 Abb. 


621.392.1:621.315.59 Bestell-Nr. 10 603 
RUEDA, JULIO: El principio de Dualidad 
entra los circuitos de välvulas y transistro- 
nes. Radio FM Television Chassis, Januar 
bis April 1953, Nr. 188, S. 14—16, 3 Abb. 


621.392.2 Bestell-Nr. 10 445 
PIEFKE, GERHARD: Die „Exponential- 
leitung“ und ihre Wellenablösung. Arch. 
Elektr. Übertr. 7 (1953) H.5, S. 229—235, 
15 Abb. 


621.392.26:621.316.727.029.6 

Bestell-Nr. 10 439 
HALFORD, G. J.: A wide-band waveguide 
phase-shifter. Proc. Instn. Electr. Engrs. 100 
(1953) Teil III, H.65, S. 117—124, 10 Abb,, 
3 Tab. 


621.392.4/.5 Bestell-Nr. 10 437 
PERCIVAL, W. S.: The solution of passive 
electrical networks by means of mathema- 
tical trees. Proc. Instn. Electr. Engrs. 100 
(1953) Teil III, H.65, S. 143—150, 24 Abb. 


621.396 Funktechnik 


621.396.002.5 Bestell-Nr. 10 614 
WAGNER, C. F., WITZKE, R. L., BECK, E., 
& TEAGUE, W. L.: Insulation co-ordina- 
tion. Electr. Engng. 72 (1953) H.6, S. 497 bis 
503, 6 Abb., 1 Tab. 


621.396.11:538.566.2/3:551.510.535 

Bestell-Nr. 10 581 
MORGAN, M. G.: A review of vhf ionos- 
pheric propagation. Proc. I. R.E.41 (1953) 
H.5, S. 582—587, 


Br 
2 
621.396.11 Bestell-Nr. 10435 
ORTUSI, M.: Sur certaines particularites 
des propagations troposph£eriques et leurs 
analogies en mecanique ondulatoire. Ra- 


dioelectricite 8 (1953) H.31, S.81—95, 
5 Abb. 
621.396.11 Bestell-Nr. 10 580 


EPSTEIN, JESS, & PETERSON, DONALD, 
W.: An experimental study of wave pro- 
pagation at 850 mc. Proc. I. R.E. 41 (1953) 
H.5, S. 595—611, 34 Abb., 7 Tab. 


621.396.11.029.64:574 Bestell-Nr. 10419 
KLINGER, HANS HERBERT: Die biolo- 
gischen Wirkungen von Mikrowellen. Phys. 
Blätter 9 (1953) H. 4, S. 166—170, 3 Abb. 


621.396.61 
Sender 


621.396.61:621.385.17 Bestell-Nr. 10 546 
REICH, HERBERT J.: The use of admittan- 
ce diagrams in oscillator analysis. Proc. 
I.R.E.41 (1953) H.4, S. 522—528, 11 Abb. 


621.396.61.018 Bestell-Nr. 10 433 

SLOOTEN, J. VAN: Der Mechanismus der 
Synchronisiertung von LC-Oszillatoren. 
Philips‘ Techn. Rdsch. 14 (1953) H.8, S. 236 
bis 242, 5 Abb. 


Bestell-Nr. 10592 


Electrical oscillations. 


621.396.61 
GILLIES, A. W.: 


Wirel. Engr. 30 (1953) H.6, S.143—158, 
11 Abb. 
621.396.61 Bestell-Nr. 10606 


TEBRA, W.: Een eenvoudige meetzender. 
Radio Electronica 1 (1953) H.4, S. 9—12, 
7 Abb. 


621.396.61.029.4 Bestell-Nr. 10564 
CASPAR, GOTTFRIED: Rundfunkkleinsen- 
der im Mittelwellenbereich. Radiotechn. 29 
(1953) H.5, S. 156—160, 5 Abb. E 
621.396.611 Bestell-Nr. 10 574 
CORRINGTON, MURLAN S.: The response 
of a tuned circuit to a ramp function. 
Proc.. I. R7E.41 (1953) TB 660—664, 
10 Abb. i 
h ; 
621.396.615:621.396.822 * 

Bestell-Nr. 10600 
SLOOTEN, J. VAN: Noise properties of 
LC oscillators. Electr. Appl. Bull. 14 (1953) 
H. 3/4, S. 33—39, 3 Abb. 
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621.396.615.143 Bestell-Nr. 10 444 
KLEIN, WERNER, & FRIZ, WALTER: Über 
das Verhalten von Weanderfeldröhren im 
dispergierenden Bereich ihrer Verzöge- 
_  rungsleitung. Arch. Elektr. Übertr. 7 (1953) 
EH.5, S. 236—248, 18 Abb. 


 621.396.619 
Modulation 


- 621.396.619:621.396.8 Bestell-Nr. 10 437 
VASSEUR, J. P.: Calcul de la distorsion 
d'une modulee en frequence. Radioelectri- 
cile 8 (1953) H. 31, S. 20—35, 4. Abb. 


621.396.619.1:621.396.43 

Bestell-Nr. 10 447 
HOLZWARTH, HERBERT: Ein Vergleich 
der wichtigsten Modulationsverfahren für 
Richtfunkverbindungen nach neueren Er- 
kenntnissen. Arch, Elektr. Übertr. 7 (1953) 
H.5, S. 213—222, 9 Abb. 


621.396.62 

Empfänger 
621.396.62 Bestell-Nr. 10 554 
GUYTON, JAMES H.: A signal-seeking 


automobile receiver. Electronics 26 (1953) 
H.5, S. 154—158, 6 Abb. 


621.396.62:621.315.59 Bestell-Nr. 10 602 
DIXON, K. ROBERT: Receptor construido 
con transistrones. Radio FM Televisiön 
Chassis, Januar— April 1953 Nr. 188, S. 20 
bis 23, 4 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 10 601 
BARTNECK, K.: Drucktasten in der Rund- 


 funktechnik. ETZ6 (1953) Ausg.B H.6, 
'S. 201—204, 3 Abb. 
621.396.62 Bestell-Nr. 10 379 


STYLES, H. E.: Sensitive two-valve recei- 
ver. High gain detector directly coupled 
to small output valve with negative feed- 
back. Wirel. Wild. 59 (1953) H.5, S. 233 bis 
234, 1 Abb. 


621.396.712.2 Bestell-Nr. 10 605 
FODEN, DOOR H.: Electronische controle 
van sluitertijden en voorsynchronisatie. 
Radio Electronica 1 (1953) H.4, S. 19—21, 
7 Abb. 


621.396.8:621.394.645.371 
Bestell-Nr. 10 594 
ROWLANDS, R. O.: Harmonic distortion 
and negative feedback. Wirel Engr. 30 
(1953) H.6, S. 133—135, 4 Abb. 


621.396.8 Bestell-Nr. 10 588 
LEROUX, M.: Elimination des brouillages. 
Television frangaise, Juni (1953) Nr. 95, 
Ss. 11—13, 9 Abb, 


621.396.8.018.7:621.397.611.2.062 

Bestell-Nr. 10 561 
SLISKOVIC, ALEXANDER: Phono-Entzer- 
rer und Vorverstärker. Radiotechn. 29 
(1953) H.5, S. 175—178, 6 Abb. 


621.396.8:621.397.62 Bestell-Nr. 10 559 
RAND, P. S.: Reducing radiation from tv 
receivers,. Electronics 26 (1953) H. 5, S. 130 
bis 135, 8 Abb., 6 Tab. 


621.396.826:621.396.029.6 

Bestell-Nr. 10 446 
MÜLLER, REINHARD: Zur Entwicklung 
eines Absorbers für elektromagnetische 
Wellen. Arch. Elektr. Übertr. 7 (1953) H.5, 
S. 223—229, 19 Abb. 


621.396.828 Bestell-Nr. 10 429 
MEYER, JEAN: Le deparasitage des che- 
mins de fer alimentes en courant mono- 
phase a 15000 V. . Techn. Mitt. PTT 31 
(1953) H.-2, S. 33—52, 27 Abb., 1 Tab. 


621.396.64 
Verstärker 


621.396.623.7 Bestell-Nr. 10 383 
GRIFFITHS, E.: Portable P. A. Negative 
feedback amplifier with alternative input 
arrangements. Wirel. Wld. 59 (1953) H.5, 
S. 201—204, 9 Abb. 


621.396.64:621.397.62 Bestell-Nr. 10 560 
GEHBAUER, FRANZ: Der Bildverstärker. 


Radiotechn. 29 (1953) H.5, S. 179—183, 
9 Abb., 1 Tab. 
621.396.64 Bestell-Nr. 10 579 


VERHAGEN, C. M.: A survey of the limits 
in dc amplification. Proc. I. R.E. 41 (1953) 
H.5, S. 615—629, 27 Abb., 10 Tab. 


621.396.64 Bestell-Nr. 10 590 
VALLET, L. A.: Conception d'un amplifi- 
cateur. Electronique, Juni (1953) Nr. 79, 
S. 11—14, 10 Abb. 


621.396.64 Bestell-Nr. 10 547 
GEORGE, THEODORE S., & URKOWITZ, 
HARRY: Fluctuation noise in a microwave 
superregenerative amplifier, Proc. I. R. E.41 
(1953) H.4, S. 516—521, 4 Abb. 


Nr. 9, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON VII 


621.396.645.018.424 Bestell-Nr. 10 441 
LAETT, HARRY: Berechnung von Breit- 
bandverstärkern mit Kompensationsglie- 
dern. Techn. Mitt. PTT 31 (1953) H.3, 
S. 72—80, 4 Abb. 


621.396.645.31.029.63/4 

Bestell-Nr. 10 555 
SPENCER, P. L.: Grid magnetron delivers 
modulated uhf output. Electronics 26 (1953) 


H.5, S. 148—153, 18.Abb. 
621.396.67 
Antennen 
621.396.67 Bestell-Nr. 10 551 


HARRIS, EDWARD F.: Uhf mobile an- 
tenna. Electronics 26 (1953) H.5, S. 181 bis 
183, 6 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 10 575 
DUHAMEL, R. H.: Optimum patterns for 
endfire arrays. Proc. I. R.E.41 (1953) H.5, 
S. 652—659, 8 Abb., 1 Tab. 


621.396.67 Bestell-Nr. 10 576 
HARRIS, EDWARD F.: An experimental 
investigation of the corner-reflector an- 
tenna. Proc. I.R.E.41 (1953) H.5, S. 645 
bis 651, 24 Abb. 


621.396.67.029.6 Bestell-Nr. 10.591 
BOUIX, MAURICE: Les antennes dielec- 
triques pour ondes centimetriques. Elec- 
tronique, Juni (1953) Nr, 79, S.5—10, 10 


Abb., 1 Tab. 
621.396.671.001.1 Bestell-Nr. 10 278 
GANS, RICHARD, & BEMPORAD, MA- 


NUEL: Zur Theorie der geradlinigen An- 
tenne. Arch. elektr, Übertr. 7 (1953) H.4, 
S. 169—180, 2 Abb., 5 Tab. 


621.396.677.43 Bestell-Nr. 10 442 
DUFOUR, JEAN: Diagrammes de recep- 
tion d’antennes rhombiques dans un plan 
vertical. Techn. Mitt. PTT 31 (1953) H.3, 
S. 66—72, 10 Abb., 3 Tab. 


621.396.9 Bestell-Nr. 10 287 
JONAS, HERBERT: R-f Irradiation of 
seeds. Electronics 26 (1953) H.4, S. 161 
bis 163, 5 Abb. 


621.396.9:551.510.535 Bestell-Nr. 10 356 
MINNIS, C. M.: Ionospheric storm-warning 
services. Wirel. Engr. 30 (1953) H.5, S. 103 
bis 108, 1 Abb., 9 Tab. 


VIM 


Nr. 9, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK-UND TON 


B; 


621.396:93 Bestell-Nr. 10548 
BROMBERG, B. G., & HILL, R. D.: Reliabi- 
lity of airborne electronic components. 


Proc. I.R.E.41 (1953) H.4, S.513—516, _ 
3 Abb., 2 Tab. 
621.396.933.004.5 Bestell-Nr. 10 228 


MUSTARD, A. J.: Maintenance of electric 
equipment in modern aircraft. Electr. 
Engng. 72 (1953) Nr. 4, S. 312—317, A 


621.396.933 Bestell-Nr. 10381 
HANSFORD, R. F., u. DIXON, G. Jıi 
Remote display of radar pictures. Wirel. 
Wid. 59 (1953) H.5, S.218—222, 4 Abb. 

i 
621.397 j 


Fernsehen 


621.397:389.6 Bestell-Nr. 10 79 
LORD, A. V.: Conversion of television 
standards. B.B.C. Quart. 8 (1953) H. 2 
S. 108—124, 16 Abb., 1 Tab. 


621.397.331.2:621.385.832 

Bestell-Nr. 10 715 
THEILE, RICHARD: Die Signalerzeugung i 
Fernseh-Bildabtaströhren. II. Aufbau, Ar 
beitsweise und Betriebseigenschaften der 
verschiedenen Röhrentypen. Arch. Elektr 
Übertr. 7 (1953) H. 6, S. 281—290, 9 Abb, 


621.397.62 Bestell-Nr. 10 BR 
FINK, DONALD G.: Synchronization in 
color television. Electronics 26 (1953) H. 3 
S. 170—175, 8 Abb., 1 Tab. A 

4 
621.397.62:621.385.832 Bestell-Nr. 10 545 
SCHLESINGER, KURT: Transfer characte- 
ristics and mu factor of picture tubes. Proc. 


I.R.E.41 (1953) H. 4, S. 528—532, 3 Abb., 


MARSHALL, C. A.: Television converte 
For sets which cannot be tuned to different 
stations. Wirel. Wild. 59 (1953) H.5, S. 223° 


1 Tab i 
621.397.62:621.314.5 Bestell-Nr. 10 iu 


bis 226, 7 Abb. % 
621.397.64 Bestell-Nr. 10 58 
LEMAS, R.: La composante continue e 


l'amplification video. Television frangais 
Juni (1953) Nr. 95, S. 8—-10, 12 Abb. 


621.397.9 Bestell-Nr. 10 42 
THOMAS, E. R. :& NORVELE WE 
Television for monitoring stack emission. 
Electr. Engng. 72 (1953) H.3, S. 224—227, 
8 Abb., 2 Tab. 
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51 Mathematik 


51:621.3 Bestell-Nr. 10 237 
FRÜHAUF, HANS: Über die Aufgaben 
der Mathematik im Dienste fortschritt- 
licher Ingenieurarbeit. Nachrichtentech. 3 
(1953) H. 3, S. 101—104, 143. 2 Abb., 1 Tab. 


53 Physik 


530.145.63 Bestell-Nr. 10 409 
COLOMBO, SERGE: La fonction de Dirac 
et son utilisation en physique mathemati- 
que. Ann. Telecommun. 8 (1953) H. 4, 
S. 131—144, 6 Abb. 


331.719.35 


GROENEVELD, J.: Zur Messung und Re- 
gistrierung kurzer Zeitintervalle. Z-Phys. 
134 (1953) H. 5, S. 645—647. 


332.78:621.385.832 Bestell-Nr. 10 825 


_ LECUIR, R.: Etude par microscopie &lec- 


tronique des formes de cristallisation den- 
dritique. Ann. Radioelectricite 8 (1953) 


=H 33, S. 223227, 24 Abb. 


538.56 


 KRAUS, 


JOHN D.: Electromagnetics. 


London: McGraw, 1953, 604 S., 76 sh. 


539.163:620.1 Bestell-Nr. 10 854 


- MÜLLER, E. A.W.: Materialprüfung mit 


- Gamma- und Beta-Strahlen III. Festlegung 


der Aufnahmebedingungen bei der Gamma- 
durchstrahlung. Arch. techn. Messen H. 211 
(Aug. 1953), V 91 1943, S. 182—190, 
8 Abb., 1 Tab. 


Akustik 
Bestell-Nr. 03 996 


534 
534.1 


_ WESTON, O. E.: The theory of the pro- 


pagation of plane sound waves in tubes. 


334.2:621.395.62 Bestell-Nr. 03 955 
ANDERS, T.: Beugung akustischer Wel- 
len an einer kleinen kreisförmigen Off- 
nung. Z. Phys. 135 (1953) H. 2, S. 219—224. 


934.231:534.613 Bestell-Nr. 03 958 
BORGNIS, F.: Zur Physik des Schall- 
strahlungsdrucks. Z. Phys. 134 (1953) S. 363. 


934.232:934.321.9 Bestell-Nr. 03 962 
CRAWFORD, A. E.: Ultrasonic whistles. 
Research. Lond. 6 (May 1953) S. 106-110. 


334.321.9:536 Bestell-Nr. 03 961 


PARCHASARATHY, S. SCINIVASAN, 
D. & CHARI, S. S.: Thermische Effekte 
von Ultraschallwellen bei 3 MHz und 


höheren Frequenzen. Z. Phys. 134 (1953) 


H, 4, S. 397—407. 


334.613.002.3 Bestell-Nr. 03 957 
PARCHASARATHY, S., CHARI, S. S. & 
SCINIVASAN, D.: Die Abhängigkeit der 
Schallintensität am Schallstrahler vom 
Absorptionskoeffizienten in Flüssigkeiten. 
Z. Phys. 134 (1953) H. 4, S. 408—412. 


534.79:621.317.082 Bestell-Nr. 10 869 
MOLES, A.: L'’equipement d'un laboratoire 
de mesures acoustiques. Revue du son 
(Sept. 1953) H. 6, S. 195—197, 5 Abb,., 
(Fortsetzung aus Nr. 5). 


534.84 Bestell-Nr. 3 984 
PARKIN, -P/ H. & ALLEN W.-A, 
Acoustic design of auditoria. Nature, Lond. 
172 (1953) Nr. 4368, S. 98—99. 


534.864.4:621.395.62: 

621.396.645.331.062.13 Bestell-Nr. 10 867 
CHAVASSE, PIERRE & LEHMANN, RENE: 
Les conditions de la verification acoustique 
des haut-parleurs. Ann. Telecommun. 8 
19 Abb., 


_ Proc. Phys.-Soc. 66 (1953) Nr. 904 B., (Juli 1953) H. 7, S. 226—237, 
Ss. 695—709, 4 Abb. 3 Tab. 
Nr. 10, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON I 
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54 Chemie 


545.33:621.317.755:621.317.351 

Bestell-Nr. 10 808 
DELL HE. SATUSGENIRY EC HIER >Eın 
direkt anzeigender Präzisionspolarograph. 
Philips’ Techn. Rdsch. 14 (1953) AH. 10, 
S. 321—327, 10 Abb. 


546.289 —1 Bestell-Nr. 10 845 
GERMANIUM. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 8, 
S. 185—186, 1 Abb. 


621.3:621.3+61 


Elektrotechnik, Elektromedizin 

621.314.12.002.2 Bestell-Nr. 10 859 
TYNE, G. F. J.: Adjustable inductors. Bell 
Lab. Rec. 31 (1953) H. 8, S. 301—305, 9 Abb. 


621.314.3 Bestell-Nr. 03 973 
FINZI, L. A. & PITTMAN, G. F.: Methods 
of magnetic amplifier analysis. Electr. 
Engng. 72 (1953) H.8, S. 690—694, 5 Abb., 
15 Lit. 


621.314.3:621.318.3 Bestell-Nr. 10 839 
SPENCER, RICHARD H.: Transistor-con- 
trolled magnetic amplifier. Electronics 26 
(1953) H. 8, S. 136—140, 10 Abb. 


621.314.5:621.397.1 
LORD, A. V.: Standards converter for 
international tv. Electronics 26 (1953) 
H.8, S. 144—147, 7 Abb., 1Tab. 


Bestell-Nr. 10 838 


621.314.63:621.394.645:546.289 
Bestell-Nr. 10 814 
HOLLMANN, HANS E.: Transistortheorie 
und Transistorschaltungen. Arch. elektr. 
Übertr. 7 (1953) H.7, S. 315—327, 22 Abb. 


621.314.63 Bestell-Nr. 10 819 
RODDAM, THOMAS: Transistor. Wirel, 
Wild. 59 (1953) H.8, S. 359—360, 4 Abb. 
621.314.63 Bestell-Nr. 10 833 
SULZER, PETER G.: Junction transistor 
eircuit applications. Electronics 26 (1953) 
H.8, S. 170—173, 6 Abb., 1 Tab. 


621.314.63 Bestell-Nr. 10 836 
COBLENZ, ABRAHAM & OWENS, HARRY 
L.: Transistor: Theory and application. 
Operation of junction transistor. Electro- 
nics 26 (1953) H.8, S. 156—161, 8 Abb. 


II Nr. 10, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TO N 


621.314.63 Bestell-Nr. 10.846 
RODDAM, THOMAS: Transistor. 8. — Use 
of duality in transistor circuit design. 

Wirel. Wild. 59 (1953) H.9, S. 435—438, 

8 Abb. 


621.314.63:621.317.082.6 { 

Bestell-Nr. 10 848 
GRUCHY, J. DE: Meter overload protec- 
tion. Use of metal rectifiers as a safe- 
guard for delicate instruments. Wirel. Wid. 
59 (1953) H.9, S. 425—427, 2 Abb., 1 Tab. 


621.314.63 Bestell-Nr. 03 990 
GRANVILLE, J. W. & BARDLEY, W.: 
Some properties of silicon-point transistors. 
Proc. Phys. Soc. 66 B (1953) S. 429. 


621.314.634 Bestell-Nr. 03 994 
LEES, J.: Cuprous oxyde rectifier charac- 
teristics. Proc. Phys. Soc. 66 B (1953) 
Nr. 404 B, S. 622—632, 8 Abb. 


621.314.634 Bestell-Nr. 03 956. 
POGANSKI, S.: Der Sperrmechanismus 
von Selengleichrichtern. Z. Phys. 134 (1953) 
H.4, S. 469—482. 


621.314.7:538.632 Bestell-Nr. 03 960 
KRONER, H.: Zur Theorie des Germanium- 
gleichrichters und des Transistors. Z. Phys. 
134 (1953) H.4, S. 435—450. 


621.315.59:546.289—1 Bestell-Nr. 10 632° 
COBLENZ, ABRAHAM & OWENS, HARRY } # 
L.: Transistor action in germanium and 

silicon. Electronics 26 (1953) H. 6, S. 166 bis 


171, 7 Abb. 


621.315.59:621.394.646.5 

Bestell-Nr. 10 769 
COBLENZ, ABRAHAM & OWENS, HARRY 
L.: Point-contact transistor operation. 
Electronics 26 (1953) H. 7, S. 158-163, 
6 Abb. $ 


621.315.59:621.394.646.5:621.314.63 4 

Bestell-Nr. 10 76. 
O'NELL, B. J., & GUTTERMAN, ARTHUR: 
Methode and equipment for transisto: 
testing. Electronics 26 (1953) H. 7, S. 172 
bis 175, 8 Abb. 


621.315.59:621.314.63 Bestell-Nr. 10 69 
DIXON, ROBERT K.: Receptor construidc 
con transistrones. Chassis (1953) Januar— 
April, H. 188, S. 20—23, 4 Abb. 


-— 621.315.59:621.392.1 Bestell-Nr. 10 692 
RUEDA, JULIO: EI principio de Dualidad 
entre los circuitos de välvulas y transistro- 
nes. Chassis (1953) Januar—April, H. 188, 
S. 14—16, 3 Abb. 


621.315.59 Bestell-Nr. 10 693 
RUEDA, JULIO: Una nueva maravilla. El 
transiströn. Chassis (1953) Januar—April, 
H. 188, S. 4—13, 9 Abb. 


621.315.592:537.311.33 Bestell-Nr. 10 636 
- McQUISTAN, R. B.: Determining proper- 
ties of bulk semiconductors. Electronics 26 
(1953) H. 6, S. 150—155, 9 Abb. 


621.316.5.066.6:620.1/2 Bestell-Nr. 3932 
MEYER, C. L. — Prüfmethoden und Werk- 
stofffragen bei funkenfreien Schaltvorgän- 


c gen an Abhebekontakten. Schweiz. Arch. 


angew. Wiss. u. Techn. 19 (1953) H. 5, 
S. 148—153, 14 Abb. 


621.316.722.078.3 Bestell-Nr. 10 746 
ADMIRAAL, D. J- H.: A stabilized D. C. 
supply unit for output voltages of O to 
300 V. Electr. Appl. Bull. 14 (1953) H. 5, 
S. 61—71, 18 Abb. 


621.318.5 Bestell-Nr. 10 706 
DAVIS, T. E.: Measuring the load-displace- 
ment in relays. Bell Lab. Rec. 31 (1953) 
H. 6, S. 215—217, 3 Abb. 


621.318.5 Bestell-Nr. 10 707 
' PEEK, R. L.: Measuring the pull of relays. 
"Bell Lab. Rec. 31 (1953) H. 6, S. 211—214, 

6 Abb. 


621.318.7 Bestell-Nr. 3936 
ZADEH, L. A. — Optimum nonlinear filters. 
J. appl. Lys. 24 (1953) Nr. 4, S. 396—404, 
2 Abb. 


621.318.74:621.317.733 

Bestell-Nr. 10 714 
PELZ, FRANZ M.: Die Bemessung von 
symmetrischen elektrischen Filtern in 
Brückenschaltung nach der Betriebspaar- 
metertheorie. Arch. Electr. Übertr. 7 (1953) 
H. 6, S. 290—296, 7 Abb., 4 Tab. 


621.319.45 Bestell-Nr. 10 787 
GUNTHERSCHULZE, A.: Elektrolytkonden- 
 satoren. ATM, Lig. 210 (1953) S. 165—186, 
2 Abb. zZ. 134-1. 


621.319.45:771.4 Bestell-Nr. 10 722 
WAGNER, M.: Fotoblitz-Elektrolytkonden- 
satoren. SEG-Nachr. 1 (1953) H. 2, S. 25 bis 
26, 3 Abb. 


621.319.55 Bestell-Nr. 10 743 
NOWAK, ATTILA: Der Miller-Integrator 
als Kippspannungserzeuger. Radiotechnik 
29 (1953) H. 7, S. 235—240, 14 Abb. 


621.317:621.317.7 
Meßtechnik, Meßgeräte 


621.317.342:621.317.772 

Bestell-Nr. 10 831 
HOLMAN, FRANK S.: Phase detector uses 
gated beam tube. Electronics 26 (1953) 
H. 8, S. 180—181, 5 Abb. 


621.317.35:621.317.757 Bestell-Nr. 10 830 
WINFIELD, RAYMOND: Transient analysis 
by time selection. Electronics 26 (1953) 
H.8, S. 184—187, 4 Abb. 


621.317.42:538.082:537.212.08 

Bestell-Nr. 10 806 
Drei Methoden zur Messung magnetostati- 
scher Felder. I. JURGENS, B. F.: Messung 
nach dem Generatorprinzip. II. DORSTEN, 
A.C. van, u. FRANKEN, A. J. J.: Messung 
des Feldes längs der Achse magnetischer 
Elektronenlinsen. II. BELJERS, H. G.: 
Messung mit Hilfe von Protonresonanz. 
Philips‘ Techn. Rdsch. 14 (1953) H. 11, 
S. 349—363, 18 Abb., 1 Tab. 


621.317.7.018.78.094 Bestell-Nr. 10 847 
TYLER, V. J.: Simple distortion meter. 
Provision for qualitative inspection of 
distortion products. Wirel. Wld. 59 (1953) 
H. 9, S. 341—433, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 03 977 
KRAKAUER, STEWART: Electrometer 
triode follower. Rev. Sci. Instrum. 24 
(1953) H. 7, S. 496-500, 8 Abb. 


621.317.723 


621.317.73:621.317.336 Bestell-Nr. 10 821 
SUTCLIFFE, H.: Transmission-line impe- 
dance measurements. Wirel. Engr. 30 (1953) 
H. 7, S. 180—181, 4 Abb. 


621.317.74 Bestell-Nr. 10 835 
MORTENSON, KENNETH E.: How to 
measure low-level r-f signals. Electronics 
26 (1953) H.8, S. 162—163, 2 Abb. 


Nr. 10, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON III 


u 


621.318 Magnete 


621.318.22 Bestell-Nr. 03 983 
BATES, L. F.: New magnetic materials of 
high coercivity. Nature, Lond. 172 (1953) 
Nr. 4368, S. 97. Sincomax. Alnico. Colu- 
max. MnBi. Ferroxdure. 


621.318.22 Bestell-Nr. 03 991 
STONER, E. C.: The analysis of magnetiza- 
tion curves. Rev. mod. Phys. 25 (Jan. 
1953) H.1, S. 2—16. 


621.318.22 Bestell-Nr. 03 992 
BOZORTH, R. M.: The permalloy problem. 
Rev. mod. Phys. 25 (1953) H.1, S. 42—48. 


621.318.22 Bestell-Nr. 03 993 
Iron powder magnets. Engr., Lond. 195 
(1953) Nr. 5078, S. 740—741. Engng., Lond. 
175 (1953), Nr. 4557, S. 682—684. 


621.318.22 

BARR, A. E. de: Soft magnetic materials 
used in industry. London: Inst. of Physics 
1953, 62::8.,238LAbb., 5.8, 


621.318.22 

BARR, A. E. de: The magnetic circuit. 
London: Inst. of Physics 1953, 62 S., 19 Abb,, 
9:8: 


621.318.22 Bestell-Nr. 10 864 
HARLEM, JURGEN VON: Über das ma- 
gnetische Verhalten der Stoffe und die 
Temperaturabhängigkeit ihrer Suszeptibili- 
tät. Phys. Blätter (1953) H.8, S. 344—350, 
3 Abb. 


621.318.4:538.541:538.221 

Bestell-Nr. 10 804 
BRACKMANN, J., u. FREY, J.: Kupfer- 
Wirbelstromverluste in Spulen mit Car- 
bonyleisen- und Ferrit-Kernen. Frequenz 
7 (1953) H.7, S. 185—191, 11 Abb. 


621.318.5 Bestell-Nr. 10 858 
GARVIN, J.S.: A polarized relay of simple 
construction. Bell. Lab. Rec. 31 (1953) H. 8, 
S. 306—308, 4 Abb. 


621.383/384 Fotozelle 
Fotoelektronik, Glimmlampen 


621.383 Bestell-Nr. 03 987 
KORTUM, G. & MAIER, H.: Zur Frage 
der Abhängigkeit von Photostrom und Be- 
leuchtungsstärke bei Photozellen und 
Photo - Sekundärelektronen -Vervielfachern. 
Z. Naturforsch. 8a (1953) S.235—145, 39 Lit.- 
Stellen. 


IV Nr. 10, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


621.383:621.397.611.21 Bestell-Nr. 10 834 
SELIGER, VICTOR H.: Optical feedback 
for multiplier phototubes. Electronics 26 
(1953) H. 8, S. 164—166, 4 Abb. 


621.384.611:621.385.822.5(49a) 

Bestell-Nr. 10 809° 
HEYN, F. A., u. BURGERJON, J.J.: Das 
Syncrozyklotron in Amsterdam. IV. Ein- 
zelheiten der Konstruktion und Hilfsgeräte, 


Philips’ Techn. Rdsch. 14 (1953) H. 10, 
S. 303—319, 21 Abb. i 
621.384.63 Bestell-Nr. 03 979 


WIDEROE, ROLF: Das Betatron. Z. angew. 


Phys. 5 (1953) H.5, S. 187—200. 16 Abb. 
621.385 

Röhrentechnik, Elektronenoptik 
621.385 


KLEEN, WERNER: Einführung 
Mikrowellen-Elektronik. I: 
Hirzel-Verlag 1953, 320 S., 
Zürich. 


in die 
Grundlagen. 
129 Abb., 30 sfr 


621.385 
FRÜUHAUF, H. & SAHNER, G.: Elektronen- 
röhren. Lehrbriefe Berlin Verlag Technik 
1953, 60 S. 


Bestell-Nr. 10 850 
Valves for microwaves. By "Cathode 
ray“. Wirel. Wild. 59 (1953) H. 9, S. 417 
bis 421, 9 Abb. 


621.385.029.6 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.392 
WEINBERG, LOUIS: Synthesis of unba 
lanced RLC networks. J. appl. Phys. 24 
(1953) H. 3, S. 300—306, 8 Abb. 


621.392.015.7 Bestell-Nr. 10 829 
BOYD, F. E, & GUINARD, N. W.: Pulse 
averaging circuit. Electronics 26 (1953) 
H. 8, S. 188—189, 7 Abb. 


621.392.1 Bestell-Nr. 10 841 
SIM, A. C.: New H. F. proximity-effect for- 
mula. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 8, S. 204 
bis 207, 3 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10 811 
MÜLLER, REINHARD: Elektromagnetische 
Wellen in metallischen Hohlzylindern von 
ee Querschnitt. Arch. elektr 


y 


1 Tab. 


> 


KT 5 
de: 


_J. C.: The uniaxial microphone. 


- 621.39 


621.392.5:621.396.8 Bestell-Nr. 03 965 
DAVENPORT, W. B.: Signal-to-noise ratios 
in band-pass limiters. J. appl. Phys. 24 
(1953) H. 6, S. 720—727. 


621.394.645.4.012 Bestell-Nr. 03 980 
SCHILLING, WALTER: Verstärkungsziffer 
und Zeitkonstante des Transduktors. Elek- 
trotechn. u. Masch.-Bau 70 (1953) H. 12, 
S. 261—269, 6 Abb. 


621.395.4 Bestell-Nr. 10 857 
STEENECK, W.R.: N 1 carrier: Packaging 
of equipment. Bell Lab. Rec. 31 (1953) 
H. 8, S. 309—315, 10 Abb. 


621.395.61 Bestell-Nr. 03 950 
OLSON, H. F., PRESTON, J., & BLEAZEY, 
Ir, KE 2AB 
Rev. 14 (März 1953) S. 47—63. 


621.395.62 Bestell-Nr. 10 805 
RADACH, SIEGFRIED, u. MUZIKA, CARL 
VON: Dolmetscheranlagen. Siemens Z. 27 
(1953) H. 5, S. 264—271, 10 Abb. 


621.395.623 
KELLY, S.: Piezo-electric crystal pick- 
ups. J. Brit. Instn. Radio Engrs. 13 (März 


1953), S. 161—172. 


621.395.623.7 Bestell-Nr. 03 986 
LINDSTROM, E.: New shockproof loud- 
- speaker. Ericsson Rev. 30 (1953) Nr. 1, 
5.26, 2-Abb. 
 621.395.625.3 Bestell-Nr. 10 810 


WESTMIJZE, W. K.: Der Aufnahme- und 
Wiedergabevorgang beim Magnettongerät. 
Philips‘ Techn. Rdsch. 14 (1953) H. 10, 
S. 289—302, 22 Abb. 


621.395.625.3 Bestell-Nr. 10 865 
METZGER, ANTON: Magnetton-Schmal- 
film. Radiotechn. 29 (Aug. 1953) H. 8, 
S. 260—262, 3 Abb. 


621.395.8:534.78 Bestell-Nr. 10 860 
SUBRIZI, V.: A speech volume survey on 
telephone message circuits. Bell Lab. 
Rec. 31 (1953) H. 8, S. 292—295, 3 Abb. 


Bestell-Nr. 10 727 
SCHONFELD, H.: Die Entwicklungstendenz 
der elektrischen Bauelemente. SEG-Nachr.1 
(1953) H. 1, S. 4—8, 10 Abb. 


621.392.2:621.314.2:621.396.611.33 
Bestell-Nr. 10 716 
PIEFKE, GERHARD: Die „Exponential- 
leitung“ und ihre Wellenablösung. Arch. 
Elektr. Übertr. 7 (1953) H.6, S. 274-280, 
4 Abb., Forsetzung von Heft 5, S. 229—235, 


621.392.5:621.317.34.029.6 

Bestell-Nr. 10 720 
KLEIN, WERNER: Messung des Betriebs- 
Übertragungsmaßes von Vierpolen bei 
Zentimeterwellen. SEG-Nachr. 1 (1953) H. 2 
(Beiheft), S. 19—26, 13 Abb. 


621.392.5 Bestell-Nr. 10 625 
PELZ, FRANZ M.: Realisierbarkeitsbedin- 
gungen für die Reihen-Parallelmatrix und 
kanonische Reihen-Parallelschaltungen für 
Reaktanzvierpole. Frequenz 7 (1953) H. 6, 
S. 160—166, 19 Abb. 


621.392.52.001.24 Bestell-Nr. 10 624 
BRANDT, R. v.: Ein einheitliches System 
der Dimensionierung von Bandpässen nach 
Zobel und Laurent. Frequenz 7 (1953) H. 6, 
S. 167—180, 6 Abb., 7 Tab. 


621.394.61:654.028.3 Bestell-Nr. 10 762 
McDERMOTT, JAMES R.: Code practice 
keyer. Electronics 26 (1953) H. 7, S. 182 bis 
185, 5 Abb. 


621.395.44:621.317.341:537.312.6 

Bestell-Nr. 10 795 
PALMER-JONES, C. E. & MACDIARMID, 
I. F.: The effect of temperatur on the trans- 
mission characteristics of carrier cable. 
P.O.E.FE. J. 46 (Juli 1953) H. 2, S. 65—70, 
13 Abb., 3 Tab. 


621.395.61 Bestell-Nr. 10 703 
LEHMANN, R.: Les microphones: principes 
et caracteristiques des divers types. Rev. 
du son (1953) Juli—August, H 4—5, S. 147 
bis 150, 10 Abb. 


621.395.612.08 Bestell-Nr. 10 735 
LEHMANN, R.: Les microphones, pro- 
prietes, etalonnage et caracteristiques. II. 
methode d’etalonnage. Rev. du son (1953) 
Juni, H.3, S. 127—133, 9 Abb. 


621.395.625.2 Bestell-Nr. 10 740 
THEVENOT, JEAN: Le mouvement des 
amateurs de l’enregistrement sonore. Rev. 
du son (1953) Juni, H. 3, S. 101—102, 1 Abb. 
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621.395.625.3 Bestell-Nr. 10 698 
CADENET, M.-J. de: Problemes pos&es par 
l’enregistrement magnetique sur films de 
format reduit. Rev. du son (1953) Juli- 
August, H. 4—5, S. 180—182, 3 Abb. 


621.396 
Funktechnik 


621.396(47) Bestell-Nr. 10 779 
TOPURIA, S.: Funknachrichtenwesen in der 
UdSSR. Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 7, 
S. 325. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 799 
APPLETON, EDWARD, & BEYNON, W. 
J. G. Radiocummunication on frequencies 
exceeding predicted values. Proc. Instn. 
Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, H. 66, 
S. 192—198, 8 Abb., 4 Tab. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 748 
POINCELOT, Paul: Sur l'inexistence de 
l'’onde de surface (Oberflächenwelle) de 
Sommerfeld. Ann. Telecommun. 8 (1953) 
H. 6, S. 206—211, 6 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 759 
CAMPBELL, R. D.: Path testing for micro- 
wave radio routes. Electr. Engng. 72 (1953) 
H.?7, S. 571—577, 10 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 3941 
JANCEL, RAYMOND & KAHAN, THEO.: 
Propagation des ondes &lectromagnetiques 
planes dans l'ionoshere. C. R. Acad. Sci., 
Paris 256 (1953) Nr. 21, S. 2045—2047. 


621.396.11.029.62 Bestell-Nr. 10 782 
KUSCH, H.: UKW-Ausbreitung. Nach- 
richtentechn. 3 (1953) H. 7, S. 306—309, 
6 Abb. 


621.396.5:621.396.822 Bestell-Nr. 10 633 
BISHOP, NATHANIEL: Noise limiter for 
mobile vhf. Electronics 26 (1953) H. 6, 
S. 164—165, 2 Abb. 


621.396.65.029.62 Bestell-Nr. 10 725 
CARL, H.: Ein 24-Kanal-UKW-Richtfunk- 
netz mit hoher Übertragungsqualität. SEG- 
Nachr. 1 (1953) H. 1, S. 16—22, 17 Abb,, 
3 Tab, 
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621.396.69:621.38 Bestell-Nr. 10 800. 
DUMMER, G. W. A., & JONSTON, D.L.: 
Printed and potted electronic circuits. 
Proc. Instn. Electr. Engrs. 100 (1953) Teil III, 
H. 66, S. 177—186, 6 Abb., 3 Tab. 


621.396.712.3:534 Bestell-Nr. 10 730 
ENKEL, FRITZ: Elektroakustische Mittel 
zur Darstellung von Hörspielgeräuschen 
NWDR Techn. Hausmitt. 5 (1953) H. 3/4, 
S. 47—50, 6 Abb. 


621.396.8.029.63 Bestell-Nr. 10 628 
FIRESTONE, W. L., u. BYRNE, J. S.: Re- 
ducing distortion in microwave systems. 
Electronics 26 (1953) H. 6, S. 184—188, 
9 Abb., 1 Tab. 


621.396.8 Bestell-Nr. 10 791 
PASSERIEUX, M. P.: Influence des per 
turbations radioelectriques engendrees pa 
les lignes ä haute tension sur la reception 
des emissions de radiodiffusion et de tele- 
vision. Bull. Soc. Frang. Electr. 3 (7. Serie) 
(1955) H. 31, S. 432—444, 16 Abb. 


621.396.8:621.317 Bestell-Nr. 10 79 2 
RENAUDIN, M. D.: Mesure des pertur 
bations radiophoniques engendrees par les 
lignes ä haute tension. Bull. Soc. Frang. 
Electr. (7. Serie) (1953) H. 31, S. 12 
5 Abb, 1 


621.396.8 Bestell-Nr. 10 793 
PELISSIER, M. R.: Les perturbations radio; 
phoniques &mises par les lignes ä tres haute 
tension. Bull. Soc. Frang. Electr. 3 (7. Serie) 
(1953) H. 31, S. 409—418, 11 Abb., 2 Tab. 


621.396.812:551.510.535 

Bestell-Nr. 10 717° 
APPLETON, SIR EDWARD: Storm pheno: 
mena in the ionosphere. Arch. Elektr. 
Übertr. 7 (1953) H. 6, S. 271—273, 4 Abb. 


621.396.822 Bestell-Nr. 10 646 
ANDERSON, A. B. C.: Dependence of the 
primary Pfeifenton (pive tone) frequency 
on pipe-orfice geometry. J. Acoust. Soc 
Amer. 25 (1953) H. 3, S. 541—545, I: 


2 Tab. 

621.396.823:534.081 Bestell-Nr. 10 665. 
CALLAWAY, D.B. & LEMMERMAN / R. D.: 
A comparison between model study tests 
and field-measurements on an aircraft test- 
cell silencer. J. Acoust, Soc. Amer. 25 
(1953) H.3, 8.429—432, 6 Abb, 1Tab. 


sn 


N) ur 


 621.396.828:621.327.43 


Bestell-Nr. 10 742 


> BRUNHART, W., ROHNER, E., u. SOOS, 


L.: Radiostöreffekte von Leuchtstoffröhren 
im Mittelwellengebiet. Bull. schweiz. 
elektrotechn. Ver. 44 (1953) H. 14, S. 617 
bis 621, 8 Abb., 2 Tab. 


 621.396.61 


T 


Sender 


621.396.61:621.396.7:621.533.7 

Bestell-Nr. 10 639 
LEE, GERALD W.: Broadcast transmitter 
remote control system. Electronics 26 (1953) 
H. 6, S. 138—141, 2 Abb. 


621.396.61:534.4 Bestell-Nr. 10 676 
BLAQUIERE, AUGUSTIN: Spectre de puis- 


— sance d'un oscillateur non lineaire per- 
 turbe par le bruit. Ann. Radioelectricite 8 
-. (1953) H. 32, S. 153—179, 21 Abb. 


 621.396.61 


 621.396.61.029.4 


Bestell-Nr. 10 766 
NEWTON, ARNOLD: Simplified horizontal 
deflection generator. Electronics 26 (1953) 
H. 7, S. 170—171, 6 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10 775 
WILNER, JOHN T.: Coacial switch for 
rapid transmitter changing. Electronics 26 
(1953) H. 7, S. 140—141, 4 Abb. 


Bestell-Nr. 10 745 


_— HERTWIG, H., u. WISSING, F. N.: Indu- 


strial tube generator for low frequencies. 
Electr. Appl. Bull. 14 (1953) H. 5, S. 72—75, 
6 Abb. 


621.396.611:621.318.572:621.314.7 
; Bestell-Nr. 10 797 
WILLIAMS, F. C. & CHAPLIN, G. B. B.: 


- A method of designing transistor trigger 


# 
, 


 621.396.615.141.2 


circuits. Proc. Instn. Electr. Engrs. 100 


- (1953) Teil III, H. 66, S. 228—244, 29 Abb., 


2 Tab. 


Bestell-Nr. 10 654 
"BENSON, R. W., & HIRSH, IRA J.: Some 


- variables in audio spectrometry. J. Acoust. 


 Diaphragmen 


Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, S. 499—505, 
7 Abb., 2 Tab. 


621.396.615.143 Bestell-Nr. 10 713 
DALLENBACH, _ WALTER: Travelling- 
waves zwischen zwei parallelen und mit 
belasteten Spiegelebenen. 


Arch. Elektr. Übertr. 7 (1953) H. 6, S. 297 


bis 304, 6 Abb. 
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» 


621.396.619 
Modulation 


621.396.619.16 Bestell-Nr. 10 781 
STEFFENHAGEN, KURT: Entkodungsvor- 
gänge bei der Impulskodemodulation, Nach- 
richtentechn. 3 (1953) H. 7, S. 310—314, 
8 Abb., 1 Tab 


621.396.62 
Empfänger 


621.396.62 

Sound and corronation broadcasting at the 
coronation. Engng. 175 (1953) Nr. 4558, 
S. 724. 


621.396.62:621.396.619.11/13 

Bestell-Nr. 10 705 
DELANGE, R.: Le recepteur AM-FM pour 
meuble radio-phono, Nr. 6531. Radio-Revue 
TV5 1953) H. 7—8, S, 292—299, 9 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 10 761 
STIBER, SAMUEL: Remote-tuning receiver 
has no moving parts. Electronics 26 (1953) 
H.?7, S. 186—188, 5 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 10 763 
VALLARING, A. R, SNOW, H. A, & 
GREENWALD, C.: Counter-circuit multi- 
plex receiver. Electronics 26 (1953) H. 7, 
S. 178—181, 8 Abb. 


621.396.622.7.015.33.029.63/4 

Bestell-Nr. 10 626 
PUNGS, L., u. MEINSHAUSEN, G.: Über 
magnetische Demodulation. Frequenz 7 
(1953) H.6, S. 153—160,,.12:Abb. 


621.396.623:534.864.4 Bestell-Nr. 10 738 
FORESTIER, PHILIPPE: Le couplage des 
haut-parleurs. rev. du son (1953) Juni, H. 3, 
S. 112—115 (Fortsetzung aus H. 2 (Mai 1953) 
7 Abb. 


Bestell-Nr. 10 724 
WOLFF, F.: Das Drahttongerät ein 
moderner Schallspeicher. SEG - Nachr. 1 
(1953) H. 1, S. 27—29, 3 Abb. 


621.396.625.2 


621.396.625.3:538.221 Bestell-Nr. I0 728 
CRUEL, ROLF: Entwicklungsbericht über 
Ferritmagnettonköpfe. NWDR-Techn. Haus- 
mitt. 5(1953) H. 3/4, S. 60—65, 7 Abb., 2 Tab. 


vu 


621.396.64 
Verstärker 


621.396.64:621.385.8 Bestell-Nr. 3942 
HUGHES, W. T., & LANDER, J. J.: Vacuum 
tube ‚electrometer amplifier. Rev. sci. In- 
strum. 24 (1953) H. 4, S. 331—332, 1 Abb. 


621.396.64 Bestell-Nr. 3943 
COX, HENRY L.: An improved „lock-in" 
amplifier. Rev. sci. Instrum. 24 (1953) H.4, 
S. 307—308, 2 Abb. 


621.396.64 Bestell-Nr. 10768 
VINICOMB, R. K., CRAWLEY, L. D.: Por- 
table preamplifier for vibration analysis. 


Electronics 26 (1953) H. 7, S. 164—165, 
3 Abb. 
621.396.64 Bestell-Nr. 10 701 


CADENET, J.-J., de: Un centre d’enregistre- 
ment ä la portee de tous. Version „Ama- 
teur" de l’amplificateur d’enregistrement. 
Rev. du son (1953) Juli—August, H. 4—5, 
S. 154—161, -4 Abb. 


621.396.64:534.861.1/2 Bestell-Nr. 10 697 
CADENET, M.-J., de: Un centre d'en- 
registrement ä la portee de tous. Deuxi&me 
partie: Amplificateur d'enregistrement. 
Rev. du son (1953) Mai, H. 2, S. 61—70, 
21 Abb., 4 Tab. 


621.396.647.3 Bestell-Nr. 10 681 
HUEBER, H.: Der Abgleich des UKW-FM- 
SUPERS. Radiotechn. 29 (1953) H. 6, S. 205 
bis 208, 5 Abb. 


621.396.67 
Antennen 


621.397.67 Bestell-Nr. 10 771 
STEGEN, ROBERT J.: Uhf-tv radiators using 
slot arrays. Electronics 26 (1953) H. 7, S. 152 
bis 155, 14 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 10 723 
LAAFF, OTTO: Über Parabolantennen mit 
extrem guter Anpassung. SEG-Nachr. 1 
(1953) H. 1 (Beiheft), S. 5—10, 8 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 10 773 
ROBBERSON, ELBERT: How to design small 
boat antennas. Electronics 26 (1953) H. 7, 
S. 146—149, 6 Abb. 


621.396.677 Bestell-Nr. 10 726 


BOSSE, H.: UKW-Breitband-Richtantenne. 
SEG-Nachr. 1 (1953) H. 1, S. 14—16, 3 Abb. 
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621.396.677.3 Bestell-Nr. 10 732 
WALTER, ROLAND: Ein einfaches Modell ‚ 
zur Veranschaulichung der Richtwirkung- 
von zwei Vertikalstrahlern. NWDR Techn. 
Hausmitt. 5 (1953) H. 3/4, S. 3>—40, 7 Abb, 


621.397 
Fernsehen 


621.397.5(42) Bestell-Nr. 10 796 
WRAY, D.: An outline of the British tele- 
vision system. Teil I. Generating the picture 
waveform. P. O. E. E. J. 46 (Juli 1953) H. 2, 
S. 59—64, 6 Abb. 


621.397.5:621.385.831.029.63/64 

Bestell-Nr. 10 635 
ROGERS, D. C., u. BURKE, F. C.: British 
TV relay uses travelling-wave tubes. Elec 
tronics 26 (1953) H. 6, S. 156—160, 9 Abb. 


621.397.61.001.4(436) Bestell-Nr. 10 74 
JUST, ROBERT: Fernseh-Versuchsanlage an 
der Technischen Hochschule Wien. Radio 
technik 29 (1953) H. 7, S. 231—234, 7 Abb. 


621.397.611.2.062 Bestell-Nr. 10.689 
MOLES, ANDRE: Le canal sonore, Rev. du 
son (1953) April, H. 1, S. 8—12, 8 Abb. 


621.397.62:621.3.072.9 Bestell-Nr. 10 684 
KIJAKOWSKIJ, G. W.: Über die Arbeits- 
weise träger Ablenkungs - Synchronisie- 
rungsschaltungen im Fernsehempfänger. 
Nachrichtentechn, 3 (1953) H. 6, S. 269—274, 
8 Abb., 1 Tab. 


621.397.62:621.397.64 Bestell-Nr. 10 741 
CHRETIEN, L.: Deux amplificateurs nsonT 
pour la television. Rev. du son (1953) Juni, 
H. 3, S. 97—100, 2 Abb. 


621.397.7:621.396.4 Bestell-Nr. 10 733 
EHLERS, HEINZ u. DROSCHER, GERHARD: 
Die Relaisstation Hinsbeck in der inter- 
nationalen Fernsehbrücke anläßlich der 
englischen Krönung. NWDR Techn. Haus- 
mitt. 5 (1953) H. 3/4, S. 33—36, 3 Abb. 


621.397.61/62(43) Bestell-Nr. 10 86 8 
GOEBEL, GERHART: Das Fernsehen in 
Deutschland bis zum Jahre 1945. Arcl 
Post- u. Fernmeldew. 5 (Aug. BER IR 
S. 259—392. 


621.397.645.026.445 Bestell-Nr. 10 807 
ZAAYER, D.: Eine experimentelle Fern 
seh-Endstufe für 100 KW. Philips‘ Tec 
Rdsch. 14 (1953) H. 11, S. 329—342, 20 Abb 
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534 
24 Akustik 


534 Bestell-Nr. 11 030 
 ROGERS, E. W.: Acoustic response curves. 
- Measurement based on subjective equal 
- loudness contours. Wirel. Wild. 59 (1953) 
_H.10, S. 496—498, 8 Abb. 

534.8 Bestell-Nr. 11 010 
 _KLEINKLAUS, L. J.: Sound-reinforcing 
system for theater-type studio. Electronics 
26 (1953) H.9, S. 174—175, 5 Abb. 


621.3:621.3-+61 


Elektrotechnik und Elektromedizin 


621.315.5 Bestell-Nr. 11 021 

3 TESZNER, STANISLAS, SEGUIN, PAUL, 
& MILLET, JACQUES: Complexes de semi- 
conducteurs formant r&sistances non lineai- 
res. Ann. Telecommun. 8 (1953) H. 8/9, 
S. 271—298, 41 Abb. 


- 621.315.592 Bestell-Nr. 03 988 
- WELKER, H.: Über neue halbleitende Ver- 


bindungen. Z. Naturforsch., da (1953), 
8. 248—251. 
- 621.315.592 Bestell-Nr. 03 989 


BRECKENBRIDGE, R. C.: Semiconducting 
intermetallice compounds. Phys. Rev. 90 
- (1953) S. 488—499. In Sb, GaSb und AISb. 


-621.316.86 Bestell-Nr. 03 995 
_ TEMPLETON, J. M. & MACDONALD, 
_ D.K. C.: The electrical conductivity and 
current noise of carbon resistors. Proc. 
Phys. Soc. 66B (1953) Nr. 404B, S. 680 bis 
. 687, 5 Abb. 


4 


- 621.317:621.317.7 
2 Meßgeräte 

\ 621.317.79:621.385.832 Bestell-Nr. 11 028 
_ DORN, A.: A multi-decade predetermined 


' counter. Electr. Appl. Bull. 14 (1953) H. 6/7, 
8. 91—101, 12 Abb. 


Verfügung gestellt werden. Preis für eine Seite: DM 0,75 zuzüglich Porto 


621.317.7 Bestell-Nr. 11 026 
CLARKE, C. & SHEARMAN, E. D. R.: 
Automatic ionospheric heigth recorder. 
Wirel. Engr. 30 (1953) H.9, S. 211—222, 
11 Abb., 3 Tab. 


621.317.7 Bestell-Nr. 11 007 
YATES, WILFRIED A. & DAVIDSON, 
MARTIN: Wide-range calibrator for vibra- 
tion pickups. Electronics 26 (1953) H.9, 
S. 183—185, 6 Abb. 


621.317.7 Bestell-Nr. 11 008 
FIRESTONE, WILLIAM L. & RICHARD- 
SON, ROY A.: Simplified vectorscope 
measures phase. Electronics 26 (1953) H.9, 
S. 180—182, 7 Abb. 


621.317.353.3:621.3.018.78 

SCOTT, H. H.: Intermodulation measure- 
ments. J. audio Engng. Soc. 1 (1953) H.1, 
Ss. 56—61. 


621.317.35:621.3.018.78:534.851 

ROYS, H. E.: Distortion in phonograph 
reproduction. J. audio Engng. Soc. 1 (1953) 
H.1,.S. 2883: 


621.383/384 


Fotozellen, Fotoelektrik 
und Glimmlampen 


621.383 Bestell-Nr. 11 009 
HEYDEN, FRANCIS J.: Phototubes observe 
total solar eclipse. Electronics 26 (1953) 
H.9, S. 176—179, 4 Abb. 


621.383.9:546.289 

SHIVE, J. N.: The properties of germanium 
phototransistors. J. opt. Soc. Amer. 43 (1953) 
H.4, S. 239—244. 
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Fa 


Ir 


621.385 
Röhrentechnik, Elektronenoptik 


621.385.032.216:621.317.332 
VAN DER ZIEL, A.: A simple method for 
measuring interface impedance. J. appl. 
Phys. 24 (1953) H.4, S. 496. 


621.385.032.216:537.533.1:537.583 
Bestell-Nr. 10 882 
JANSEN, €. GI & ,LOOSJIES, R.r The 
velocity distribution of electrons of ther- 
mionic emitters under pulsed operation. 
I. Apparatus and measuring technique. 
Philips’ Res. Rep. 8 (Febr. 1953) S. 21—34. 


621.385.032.24 Bestell-Nr. 10 842 
HARDIE, A. M.: Squirrel-cage filament 
structures. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 8, 


S. 196—204, 12 Abb., 5 Tab. 


621.385.1.029.6 Bestell-Nr. 03 952 
CUCCIA, C. L.: The electron coupler — 
a developmental tube for amplitude modu- 
lation and power control at ultrahigh 
frequencies. II. Engineering aspects. 
R. C. A. Rev. 14 (März 1953) S. 72—99. 


621.385.12 Bestell-Nr. 03 951 
BACHE, H. & BENSON, F. A.: Peak-noise 
characteristicco of some qglow-discharge 
tubes. J. sci. Instrum. 30 (April 1953) S. 124 
bis 126. 


621.385.15:537.533.8 Bestell-Nr. 10 883 
ECKART, F.: Die Entwicklung der Sekun- 
därelektronen-Vervielfacher. Ann. Phys. 
(Leipzig) 11 (1953) Nr. 4—7, S. 181—202. 


621.385.3.029.6 Bestell-Nr. 10 884 
DIEMER, G. & KNOL, K. S.: The noise of 
electronic valves at very high frequen- 
cies. II. The triode. Philips’ tech. Rev. 14 
(Feb. 1953) S. 236—244. 


621.385.33 Bestell-Nr. 10 885 
DORGELO, E. G.: High-power transmitting 
valves with thoriated tungsten cathodes. 


Philips’ tech. Rev. 14 (Feb. 1953) S. 226 
bis 234. 
621.385.832 Bestell-Nr. 10 877 


Transfer characteristics and mu factor of 
picture tubes. Proc. Inst. Radio Engrs. 41 
(April 1953) S. 528—532. 


621.385.833:539.27 Bestell-Nr. 10 871 
MC MULLAN, D.: The scanning electron 
microscope and the electron-optical exa- 
mination of surfaces. Electr. Engng. 25 
(Feb. 1953), S. 46—50. 


II Nr. 11, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 
% 


621.385.032.216.1:546.841.4-31 se: 
MESNARD, G.: Contribution to the study 
of thoria cathodes. J. Phys. Radium 14 

(1953) H.3, S. 179—191. 


621.385.029.6:621.392.22 
HULL, JE, - NOVIER GER KUMPFER, 
B.D.: High-power delay line for a trave- 
ling-wave amplifier or oscillator. Proc. nat. 
Electronics Conf. 8 (1952) S. 313—320. 


621.385 Bestell-Nr. 11 017 
SANFORD, ALBERT C.: Electronie gaging 
and sorting applications. Electronics 26 
(1953) H.9, S. 144—147, 12 Abb. 


621.39 
Fernmeldetechnik 


621.395. 62 Bestell-Nr. 11 006 
BEGGS, G. E.: Recording facilities for con- 
ferences. Electronics 26 (1953) H.9, S. 186 
bis 187, 3 Abb. 


621.395.61 Bestell-Nr. 11 022 
CHAVASSE, PIERRE & PIMONOW 
LEONID: Comparaison d'etalonnages de 
microphones avec utilisation de frequence: 
pures et de bruits. Ann. Telecommun. 8 
(1953) H. 8—9, S. 267—270, 10 Abb. 


621.396 

Funktechnik 
621.396.11 Bestell-Nr. 11 020 
SADOUN, BERNARD: 


Propagation Pr 
ondes metriques ä grande distance. Ann. 
Telecommun. 8 (1953) H.8/9, S. 299308, 
19 Abb. 


621.396.11 Bestell-Nr. 11 001 
DICKSON, F. H., EGLI, J. J., HERBSTREIT, 
J. W. & WICKIZER, G. S.: Large reductions 
of vhf transmission loss and fading by the 
presence of a mountain obstacle in beyond- 
line-of-sight paths. Proc. I. R. E. 41 de 
H.8, S. 967—969, 2 Abb. 


621.396:621.38 Bestell-Nr. 10 88€ 
Radio progress during 1952. Proc. Inst. 
Radio Engrs. 41 (April 1953) S. 452—506 


621.396 (069) Bestell-Nr. 10 85 
Radio Exhibition. Wirel. 


621.396 Bestell-Nr. 03 953 
Radio research. Engng. 176 (1953) Nr. 4569, 
8. 241—242. 
er; 

” ‚621.396 
“ _® _LEEMING, E.L.: Radio engineering. 3 rd 
ed. London: Constable 1953, 300 S., 30 s. 


= - 621.396.69:621.385 Bestell-Nr. 10 881 
2 - BROMBERG, B. G. & HILL, R. D.: Relia- 
- -bility of airborne eleetronic components. 
= Proc. Inst. Radio Engrs. 41 (April 1953) 
2 


S. 513—516. 


621.396:061.3 Bestell-Nr. 03 985 

International Radio Consultative Commit- 
tee. Forthcoming plenary assembly in 
_ London. Nature, Lond. 172 (1953) Nr. 4368, 
S. 107—108. 


- 621.396.11:621.317.34 Bestell-Nr. 10 872 
ZJENKINS, J. B, u. RATCLIFF, G.: The 
 investigation of ionospheric absorption by 
- a new automatic method. I. Measurements 
A on vertical-incidence pulse signals. Elec- 
- tronic Engng. 25 (April 1953) S. 140—145. 


2.3 POST: 


621.396.11:538.566.2 

CLEMMOW, P. C.: Radio propagation over 
a flat earth across a boundary separating 
_ two different media. Phil. Trans. A, 246, 
Nr. 905 (1953) S. 1-55. 
En 


621.396.11 Bestell-Nr. 10 816 
- MILLINGTON, G. & THACKRAY, J. C.: 
Ground wave propagation curves for fre- 
quencies from 150 kc/s. to 10 Mc/s. Mar- 
>. coni Rev. 16 (1953) H. 110, S. 109—120, 
4 Abb. 


4 621.396.11 Bestell-Nr. 03 978 
ANDREJEWSKI, WALTER: Die Beugung 
F elektromagnetischer Wellen an der leiten- 
ri den Kreisscheibe und an der kreisförmigen 
“ Öffnung im leitenden ebenen Schirm. Z. 
- angew. Phys. 5 (1953) H. 5, S. 178—186, 
11 Abb. 


— 621.396.11 

 @® JORDAN, E. C.: Electromagnetic waves 
and radiating systems. London: Constable 
1953, 710 S., 45 s. 


- 621.396.11 Bestell-Nr. 03 976 
 GROVES, WILLICA, E.: Transmission of 


621.396.11 

® MICHEL, PIERRE: La spectroscopie 
d’emission et ses applications. Paris: Colin 
1953, 224 S., 260 Ir. 


621.396.8 Bestell-Nr. 10 866 
BASSOLE, PAUL: Aspects statistiques de 
la notion de distorsion arythmique. Ann. 
Telecommun. 8 (Juli 1953), H. 7, S. 238 bis 


249, 20 Abb., 1 Tab. 
621.396.61 
Sender 
621.396.61 Bestell-Nr. 03 966 


BELOVE, CHARLES: Tolerance coefficients 
for R-C networks. J. appl. Phys. 24 (1953) 
H. 6, S. 745—747. 


621.396.61 Bestell-Nr. 03 970 
DYKE, W. PD. TROLAN, I KR, DOLAN, 
W. W.:& BARNES, GEORGE: The field 
emitter: fabrication, electron microscopy, 
and electric field calculations. J. appl. 
Phys. 24 (1953) H.5, S. 570—576, 11 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 03 975 
WALKER, L. R.: Starting currents in the 
backward-wave oscillator. J. appl. Phys. 
24 (1953) H.7, 8. 854-859, 5 Abb. 


621.396.61 
® EDSON, W.A.: Vacuum-tube oscillators, 
N. Y. Wiley 1953, 476 S., 8,50 D. 


Bestell-Nr. 10 862 
Backward-wave oscilla- 
1953) H. 8, 


621.396.61 
KOMPFNER, R.: 
tor. Bell Lab. Rec. 31 (Aug. 
S. 281—285, 5 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10 861 
HELMKE, G. E.: A hairpin tube backward- 
wave oscillator. Bell Lab. Rec. 31 (Aug. 
1953) H. 8, S. 286—291, 8 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 10 818 
HAYES, E. W.: Mobile television trans- 
mitters. Wirel, Wld. 59 (1953) H. 8, S. 372 
bis 374, 3 Abb. 


621.396.61:621.3.018.72 Bestell-Nr. 10 824 
SARAZIN, ARMAND: Etude et r&alisation 
d'un accelerateur lineaire a ondes station- 


}  electromagnetic waves through pairs of naires pour electrons. U. Ann. Radio- 
parallel wire grids. J. appl. Phys. 24 (1953) electricite 8 (1953) -H. 33778. 228-263, 
AH. 7, 8. 845—854, 7 Abb, 42 Abb.,. 14 Tab. 

E; e 
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621.396.61.14:621.385.1.029.6 

Bestell-Nr. 10 832 
JOHNSON, H. R. & WHINNERY, J. R.: 
Traveling-wave oscillator tunes electroni- 
cally. Electronics 26 (1953) H. 8, S. 177 
bis 179, 5 Abb. 


621.396.615.018.72.072.6 

Bestell-Nr. 10 822 
BENNINGTON, T. W.: Critical frequency 
variations. Wirel. Engr. 30 (1953) H. 7, 
S. 175—179, 8 Abb., 3 Tab. 


621.396.615:621.3.011.21.012.1 
Bestell-Nr. 10 878 
REICH, H. J.: The use of admittance dia- 
grams in oscillator analysis. Proc. Inst. 
Radio Engrs. 41 (April 1953) S. 522—528. 


621.396.615.11 Bestell-Nr. 10 873 
BOOTH, A. D.: A simple wide range sine 
wave generator. Electr. Engng. 25 (März 
1953) S. 123—124. 


621.396.615.141.2 Bestell-Nr. 10 827 
LEBLOND, A.: Etude d'un ligne interdigi- 
tale utilisee comme circuit anodique de 
magnetron oscillator pour U. H. F., Ann. 
Radioelectricite 8 (1953) H. 33, S. 194 bis 
210, 13 Abb. 


621.396.615.141.2 Bestell-Nr. 10 812 
FRITZ, KARL: Über die Ströme und Raum- 
ladungen im Magnetron. Arch. elektr. 
Übertr. 7 (1953) H. 7, S. 338—340, 3 Abb. 


621.396.615.17 Bestell-Nr. 10 874 
WESEW.J. CH, *& PARTIGTON, DITEK; 
A phase-shifting pulse generator for thyra- 
tron control, Electronic Engng. 25 (März 
1953) S. 120—121. 


621.396.61 Bestell-Nr. 11 014 
COBLENZ, ABRAHAM, & OWENS, 
HARRY L.: Equivalent transistor circuits 
and equations,. Electronics 26 (1953) H.9, 
S. 156—161, 7 Abb., 3 Tab. 


621.396.61 Bestell-Nr. 11 013 
DICKSON, ARTHUR W. & MURDEN, 
WILLIAM P.:Vibrating-wire high-Q reso- 
nator. Electronics 26 (1953) H.9, S. 164 bis 
167, 6 Abb., 1 Tab. 


621.396.61 Bestell-Nr. 11 012 
SULZER, PETER G.: Low-distortion tran- 
sistor audio oscillator. Electronics 26 (1953) 
H.9, S. 171—173, 4 Abb. 


621.396.61 1 
GRAY, D. J., GURSKE, V. P., & MORROV 
W. E.: Wide-band data transmitter. Elec. 


621.396.61 3S 
BEANE, J., & RICHARDS, R. C.: Flexure 
mode quartz oscillators. Marconi Rev. 16 
(1953) HA. 111, S. 141—168, 27 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 11 002 
ARMSTRONG, H. L.: Slow multivibrator 
using gas tubes. Electronics 26 (1953) H. 2 
S. 202, 2 Abb. 


621.396.61 Bestell-Nr. 11 019° 
VOGE, JEAN: Note relative ä la bande de 
frequences utilisable pour des transmis- 
sions ä grande distance en ondes ultra- 
courtes. Ann. Telecommun. 8 (1953) H. 8/9, 
S. 308—311, 2 Abb. 


621.396.61 


(1953) H.9, S. 140—143, 9 Abb., 1 Tab. 
621.396.619 
Modulation 


621.396.619.13:621.396.616.16: i 
621.316.726.029.5 Bestell-Nr. 10 803 
SCHMIDT, H. M.: Direkte Frequenz- 
messung modulierter FM-Sender mittels 
Impulszählung. Frequenz 7 (1953) H. 


S. 203—209, 10 Abb. 
621.396.619.16 Bestell-Nr. 10 875 
FLOOD, J. E.: Time-division multiplex 


systems. III. Pulse-length and pulse-posi- 
tion moduled systems. Electronic Engng. 
25 (März 1953) S. 101—106. 


621.396.619.16 Bestell-Nr. 10 876 
FLOOD, J. E.:  Time-division multiplex 
systems. IV. Pulsecode modulation. Elec- 


tronic Engng. 25 (April 1953) S. 146—150. 


621.396.619.2 63 
MOSS, H.: The impulse modulator. J 
Brit. Instn. Radio Engrs. 13 (März. 5 
S. 150—160. S 


621.396.619 k er 
® TUCKER, D. G.: Mudulators and { 
quency-changers for amplitude-modul 


Mes. 
IV Nr. 11, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK 'UND TON 


a 


_ solution in nuclear 


621.396.62 
Empfänger 
621.396.62 Bestell-Nr. 11 000 


DACEY, G.C., & ROSS, I.M.: Unipolar 
„feld-effect“" transistor. Proc. I. R. E. 41 


(1953) H.8, S. 970-979, 16 Abb. 


621.397.62 Bestell-Nr. 11 015 
BUYER, EDWARD M.: Line selector checks 
television waveforms. Electronics 26 (1953) 
H.9, S. 153—155, 6 Abb, 


621.396.62.029.64 Bestell-Nr. 10 870 
HÜUÜBNER, ROLAND: Der Empfang von cm- 
Wellen. Radio Service 115/116 (VII/VIII 
1953), S. 2914—2917, 9 Abb. 


621.396.62:621.396.712.2 

Bestell-Nr. 10 849 
DICKINSON, J. TREEBY: International 
monitoring. Receiving station of the Euro- 
pean Broadcasting Union. Wirel. Wld. 59 


(1953), H. 9, S. 422—423, 2 Abb. 


621.396.62 Bestell-Nr. 03 982 
Independent side-band communications 
receivers. Engng. 176 (1953) Nr. 4567, 


S. 184. 
621.396.62:621.396.5 Bestell-Nr. 03 981 


Receivers for broadcast monitoring service. 
Engng. 176 (1953) Nr. 4566, S. 137, 2 Abb. 


621.396.621:621.396.99 
Bestell-Nr. 10 852 


Er EOOT; I. B. LOVELL: Wide-band V. H. F. 


panoramic receiver. Wirel. Wild. 59 (1953) 
H. 9, S. 392—395, 4 Abb. 


621.396.622.7:621.396.619.018.41 
Bestell-Nr. 10 826 
FAMILIER, H.: Discriminateur lineaire en 
hyperfr&equences. Ann. Radioelectricite 8 
(1953) H. 33, S. 211—221, 11 Abb., 1 Tab. 


 -621.396.64 


Verstärker 
® GILLESPIE, A. B.: Signal, noise and re- 


counter amplifiers. 
London. Pergamon Press Ltd. 1953, 155 S., 
21:sh. 


621.396.645:621.385.1.029.6 


621.396.663 Bestell-Nr. 10:844 
HORNER, F.: Radio direction finding. In- 
fluence of buried conductors on bearings. 
Wirel. Engr. 30 (1953) H. 8, S. 187—191, 
4 Abb., 1 Tab. 


621.396.663:621.396.93 Bestell-Nr. 10 815 
BYATT, D. W. G.: Effective polarization 
on elevated aerial direction finders. Mar- 


coni Rev. 16 (1953) H. 110, S. 128—133, 
6 Abb. 
621.396.64 Bestell-Nr. 11 033 


MISSEN, J. I.: Push-pull transistor ampli- 
fiers. Wirel Wld. 59 (1953) H. 10, S. 467 bis 
470, 7 Abb., 1 Tab. 


621.396.645 Bestell-Nr. 11 004 
SOKAL, N. O.: Cathode-follower design 
charts. Electronics 26 (1953) H.9, S.192 
bis 196, 7 Abb. 


621.396.67 

Antennen 
621.396.67 Bestell-Nr. 10 828 
SIMON, J. C. & WEILL, G.: Un nouveau 


type d’aerien a rayonnement longitudinal. 
Ann. RadioelectricitE 8 (1953) H. 33, 
S. 184—193, 14 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 10 843 
LING, T. T.: Aerial radiation patterns. 
Wirel. Engr. 30 (1953) H. 8, S. 192—195, 
2 Abb. 


621.396.67.012 Bestell-Nr. 10 856 
HAGERSTROM, AKE: Ny tyz av antenn- 
diagramskrivare. Popul. Radio 25 (1953) 
H. 9, S. 17—18, 6 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 03 963 
MANDL, M. & NOLL, E. M.: Broadband 
Yagi antennas for vhf and uhf. Radio. 
Electronics 24 (Sept. 1953) S. 45—47, 
12 Abb. 


Bestell-Nr. 03 972 
CHANEY, J. G.: Mutual impedance of 
rhombic antennas spaced in tandem. 
J. appl. Phys. 24 (1953) H. 6, S. 751--755. 


621.396.67 


GEORGE, T. S. & URKOWITZ, H.: Fluc- 621.396.67 Bestell-Nr. 03 971 
il. -tuation noise in a microwave super- CHANEY, J. G.: Simplification for mutual 
_  generative amplifier. Proc. Inst. Radio impedance of certain antennas. J. appl. 
Engrs. 41 (April 1953) S. 516—521. Phys. 24 (1953) H. 6, S. 747—750, 3 Abb. 
5 ; 
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621.396.67 Bestell-Nr. 03 969 
CHANEY, J. G.: Free space radiation 
impedance of rhombic antenna. J. appl. 
Phys. 24 (1953) H. 5, S. 536—540, 3 Abb. 


621.396.67 Bestell-Nr. 03 967 
KING, RONOLD: An alternative method 
of solving Hallens integral equation and 
its application to antennas near resonance. 
J. appl. Phys. 24 (1953) H. 2, S. 140—147, 
3 Abb. 


621.396.671 Bestell-Nr. 10 880 
TRENTINI, G, VON: Calculation of the 
radiation pattern of an array on an arc. 
Proc. Inst. Radio Engrs. 41 (März 1953) 
Ss. 397—398. | 


621.396.67 
EBIAIIL, JE Srt 
aerial. Wirel-Engr. 
bis 226, 8 Abb. 


Bestell-Nr. 11 025 
Non-resonant sloping-V 
30 (1953) H.9, S. 223 


621.318.572:621.396.615.17 

Bestell-Nr. 11 027 
NEETESON, P. A.: Introduction to the use 
of electronic tubes in pulse techniques. 
Electr. Appl. Bull. 14 (1953) H. 6/7, S. 102 
bis 112, 26 Abb. 


621.396.9 
Anwendung des Funkverkehrs 


621.396.9 Bestell-Nr. 10 785 
HUTTMANN, ERICH: Der Seefunk und die 
neuen kommerziellen Funkgeräte der volks- 
eigenen Industrie. Nachrichtentechn. 3 (1953) 
H. 7, S. 290—295, 12 Abb., 1 Tab. 


621.396.93 

Aeronautical acoustics. 
Nr. 4558, S. 733—734,. 
Tagung vom 21. 5. 1953. 


Bestell-Nr. 3944 
Engng. 175 (1953) 
Bericht über die 


621.396.93 Bestell-Nr. 10 767 
WILLIAMS, ROGER B.: Coninous-indicat- 
ing loran navigator. Electronics 26 (1953) 
H. 7, S. 166—169, 8 Abb, 


621.396.931 Bestell-Nr. 10 801 
Problemes touchant la transmission sans fil 
des communications telephoniques avec les 
postes mobiles. Bull. Techn. PTT 31 (1953) 
H. 6, S. 145—168, 26 Abb. 


621.396.933 Bestell-Nr. 10 783 
ROSINSKI, WITOLD: Neue Funkpeil- 
methode. Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 7, 
S. 302—306, 8 Abb. 


vı Nr. 11, 1953 ZEITSCHRIFTENAUSLESE FUNK UND TON 


621.396.933.25 Bestell-Nr. 10 784 
NEIDHARDT, PETER: Die Berechnung am- 
plitudenmäßig definierter Leitstrahlanlagen 
und ihre Anwendung als Trassenziehgeräte. 
Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 7, S. 295 
bis 301, 11 Abb. > 


621.396.9 Bestell-Nr. 03 964 
HALLOWS, RALPH W.: Electronic fishing. 
Radio Electronics 24 (Sept. 1953) S. 98, 
102, 104, 5 Abb. 


621.396.93 Bestell-Nr. 03 954 
Kelvin Hughes long-range radar equipment 
for ships. Engng. 176 (1953) Nr. 4569, 
S. 236—237, 3 Abb. 


621.396.93 Bestell-Nr. 10 817° 
Radio rescue beacon. For locating wrecked 
or lost airmen in all conditions of weather 
during day and night. Wirel. Wild. 59 
(1953) H. 8, S. 381—382, 4 Abb. 


621.396.933.22 Bestell-Nr. 10 837 
EDWARDS, LEONARD C.: COS I Com- 
munication zone indicator. Electronies 26 
(1953) H. 8, S. 152—155, 6 Abb., 1 Tab. 


621.397 
Fernsehen 


621.397.331.2 Bestell-Nr. 10 81: 
THEILE, RICHARD: Die Signalerzeugung“ 
in Fernseh-Bildabtaströhren. II. Aufbau, 
Arbeitsweise und En 
der verschiedenen Röhrentypen. Fort- 
setzung aus H. 6, S. 281—290. Arch. elektr. 
Übertr. 7 (1953) H. 7, S. 328—337, 11 Abb. 


621.397.62 
® UITJENS, A. G. W.: Television receiver 
design. I. J. F. stages. Eindhoven: Philips 
1953, 177 °5.,.218, 


621.397.611.2: 621 ‚389.832 f 
Bestell-Nr. 11 02 
VALETON, J. J. P., u. VAN DER POEL, 
F. H. J.: The flying-spot scanning system 
by means of the MC 13—16. Electr. Appl. 
Bull. 14 (1953) H. 6/7, S. 77—90, 1a AD 
621.397.62 Bestell-Nr. 110 032 
RODDAM, THOMAS: Transistors. 9. Com- 
plementary symmetry and its application 
in circuits for television reception. Wirel. 
Wid. 59 (1953) H. 10, S.475—478, 10 Abb, 


„x 


 -621.397.62 Bestell-Nr. 11 031 
GILLING, B. T.: Flywheel synchronization. 
Wirel. Wild. 59 (1953) H. 10, S. 495, 1 Abb. 


x Verschiedenes 


551 Bestell-Nr. 11 016 
KRAUS, JOHN D., & KSIAZEK, EDWARD: 
New techniques in radio astronomy. Elec- 
 tronics 26 (1953) H.9, S. 148—152, 14 Abb. 


621.9 Bestell-Nr. 11 003 

- McKENZIE, ALEXANDER A,: Contour 

 tracer for automatic machinery. Electronics 
26 (1953) H.9, S. 198, 200, 2 Abb. 


621.398 Bestell-Nr. 10 777 
- -ECARROLL, JOHN M.: How electronics con- 
” trols guided missiles. Electronics 26 (1953) 
BER 7 S. 130-136, 25 Abb., 1 Tab. 


- 373.6/9 Bestell-Nr. 10 755 
BROWN, G. S.: Integration versus options 
in electrical engineering. Electr. Engng. 72 
(1953) H. 7, S. 595—597. 


389.6:681.84.083.7 Bestell-Nr. 10 700 
GALLET, FR.: La normalisation des en- 
-  registrements magnetiques. Rev. du son 
- (1953) JulilAugust, H. 4/5, S. 162—165, 
2 Abb. 


546.289 —1 Bestell-Nr. 10 719 

SEREER. KG, GEIST, D., KELLER, K., u. 
"BLANK, K.: Gibt es bei Germanium eine 
_ thermische Fehlordnung? SEG-Nachr. 1 
(1953) H. 2 (Beihett), S. 27. 


- 61:621.317.75 Bestell-Nr. 10 754 
WINSOR, TRAVIS: A sensitive direct-writ- 
ing plethysmograph. Electr. Engng. 72 
(1953) H. 7, S. 619—623, 6 Abb. 


 621.365.52 Bestell-Nr. 3945 
-THERON, J. J.: An automatic controller for 
‚radiofrequency induction - heating units. 
‚Rev. sci. Instrum. 24 (1953) H. 4, S. 281 
bis 282, 1 Abb. 


Bestell-Nr. 10 629 
NELSON, R. E.: Dielectric heating cuts 

1. woodworking costs. Electronics 26 (1953) 

 H.6, 5. 178—183, 8 Abb. 

F 621.791.7 Bestell-Nr. 10 778 

" Schweißen statt Löten in der Elektrotechnik. 

 Nachrichtentechn. 3 (1953) H. 7, 5. 329—332, 

5 Abb., 6 Tab. 

u” 
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621.365.92:679.56 Bestell-Nr. 10 721 
HAUTEVILLE, T. VON: Moderne elek- 
trische Kunststoff - Folienschweißverfahren 
und -geräte. SEG-Nachr. 1 (1953) H. 2, 
S. 29—34, 7 Abb. . 


654.01 Bestell-Nr. 3946 
SMITH-ROSE, R. L.: International scientific 
radio union, Meeting in Sydney. Nature, 
Lond. 171 (1953) Nr. 4354, S. 628—631. 


681:621.39 Bestell-Nr. 10 774 
SANFORD, ALBERT C.: Precise parts 
sorting on production lines. Electronics 26 
(1953) H. 7, S. 142—145, 9 Abb. 


681.142:621.318.572 Bestell-Nr. 10 630 
KAUFMANN, S.: Analog computer solves 
geophysical problems. Electronics 26 (1953) 
H. 6, S. 174—177, 4 Abb. 


681.142 Bestell-Nr. 3947 
Electronic digital computers. Conference in 
the United States. Nature, Lond. 171 (1953) 
Nr. 4353, S. 599—600, 


681.142:621.318.572 Bestell-Nr. 3948 
BIERMANN, L., & BILLING, H.: Moderne 
mathematische Maschinen. Naturwiss. 40 
(1953) H. 1, S. 7—13, 3 Abb. 


681.84.083 Bestell-Nr. 10 734 
BERNHART, JOSE: La mise en ondes du 
Grand Orchestre de Jazz Symphonique 
Wal-Berg. Rev. du son (1953) Juni, H. 3, 
S. 134—140, 18 Abb. 


681.84.083.84:681.84.081 

Bestell-Nr. 10 682 
ERNST, KARL: Moderne Schallplattenauf- 
zeichnungs- und -wiedergabeverfahren. 
Radiotechn. 29 (1953) H. 6, S. 200-204, 
9 Abb. 


681.85:621.396.8 Bestell-Nr. 10 641 
HONNEL, PIERRE M.: Anomalous transient 
response of a crystal pick-up. J. Acoust. 
Soc. Amer. 25 (1953) H. 3, S. 570—574, 
7 Abb., 1 Tab. 


699.844 Bestell-Nr. 10 663 


LEMMERMANN, RICHARD D.: Materials 
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